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难 谓 国人 手 
转车 精神 或 


常 关外 人 之 谈 及 我 国民 性 
者 ， 莫 不 以 一 盘 散 沙 喧 之 ”不 
允 事 实 如 何 ， 或 彼 等 万 遇 者 ， 
均 震 未 受 相 当 孝 育 之 奉 耳 。 于 


试 现 此 次 全 泥 辈 商 广播 电 
| 兰 ， 和 而 需 东 北 被 几 同 胞 请 命 
， 继 而 联合 播 途 特别 和 节目， 所 
辩 各 事 无 不 一 致 ， 且 有 休 不 雍 
， 其 团结 之 精 种 ， 得 未 贷 有 。 
谓 我 国人 确 有 团结 精 种 ， 惟 未 
能 及 时 表示 耳 ， 谁 日 不 宜 。 
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中 华 民 国 姜 二 年 五 月 一 日 


-而 省 会 广播 志和 | 


( 亚 美 公司 角 上 海 广播 电 帮 上 抬 油 ) 


; 面 便利 帮 交 通 文 化 种 种 方面 者 。 鞭 有 由 来 突 。 中 在 属国 之 
“ 压 喝 。 从 属 短 庶 。 然 在 首都 。 旭 有 强 有 力 之 中 央 大 电 合 居 
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庆 也 。 爱 本 共同 利用 无 业 电 话 之 声 闻 相应 。 及 利用 科学 方 
法 之 同 气相 求 之 由 。 药 作 诅 以 颈 之 。 蛮 日 。 
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机 。 发 射 机 的 主要 部 是 振 漫 器。 近来 的 


”也 不 过 是 L 和 ;C 的 加 掉 泥 了 = 在 
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-短波 发 射 机 概 褒 wm 


、 振 没 器 ， 都 是 用 芙 容 管 的 。 新 近 ; 在 外 国 很 省 行 石英 浴 制 式 ， ? 我 国 因 石英 麻 琢 方法 
“不 易 ， 外 贷 价 值 明 晶 ， " 所 以 业 你 家 长 射 机 ， 过 通用 自制 式 。 TS 

业 从 家 自制 式 发 射 机 守 常 用 下 列 四 往 问 路 ， ;第 -请 名 哈 肛 来 式 *， 第 二 同一 们 
“名 屏 糖 噶 振 式 举 ， 第 三 加 名 考 必 头 式 十 ? 第 四 赂 光电 觅 拉 哇 定式 计 "近来 趋势 ?三 
四 有 式 ， 用 者 请 少 一 三 二 区 和 通 行 工 G 是 届 仰 浊 素 的 主要 部 份 ; 第 七 期 忠臣 二 
把- 下 六 士 公 尺 秒 轩 的 数量 构 咯 没 昌 。 


过 四 式 粮 路 中 实在 共有 可 
三 类 ”图 四 不 过 是 图 三 的 一 种 缕 
相 昌 了 ， 实在 圆 三 和 图 一 的 差别 


图 - - 讲 工 昨天 筑 的- 一 个 ， 所 以 屏 
_ 同 路 和 柱 路 的 配合 双人 靠 L 两 第 的 
二 术 记 这, 以 应 本 会 " 全 汪 岳 便 人 代 了 而 一 的 工 的 地 位 作品 让 有 全 由 舍 备 电 
量 配合 的 5 在 图 二 屏 路 旺 路 的 五 
1 C 各 各 分 开 不 相配 合 * 回 授 作用 
，…， 仅 你 趴 管 内 屏 己 间 的 人 备 电量 。 





回 输 力 ， 就 是 把 屏 路 电 

力 仅 到 橘 路 的 调节 和 过 率 的 调和 节 
?是 振 温 器 的 主要 休 件 ， 两 者 的 

过 童 意 少 总 好 。 二 二 两 式 称 路 的 
.通行 蕉 业 人 徐 界 ， 就 在 过 一 点 。 


aa 


mfd， 因 得 福 路 志 力 不 大 ， 在 小 电力 的 振 汕 器 上 ;只 须 用 收 香 机 上 用 的 ?是 云 妨 缘 
的 便 行 。 阅 一 二 三 C2 是 屏 路 阻止 坦 沈 的 固定 储 电 器 ， ， 通 例 用 .002 mifd, 宜 用 有 云 肛 
契 红 的 允 品 ， 证 县 要 能 耐 高 压 的 ， 看 屏 电 豚 多 少 而 定 。 屏 电 胜 在 500 伏 股 以 下 :将 
“ 散 悍 机 用 的 也 可 代用 。 玫 本 本 全 50 杖 几 卫 “ 斋 量 电 放生 少 英 此 可 二 必 < 和 罗 到 
《个 和 可 和 局 条 宅 。 


从， 了 HRrtly  ，-… 世 反 全 了 Plate- 和 Gunia 
书 Colpitts， 证 Ultraudioa . 2 








R 是 壤 极 负 压 用 电阻 ? ; 欧姆 数 从 一 萝 到 五 贡 ， 看 所 用 法 管 而 定 。 在 小 振 
温 器 ， 能 厨 五 无 特 电 力 的 柱 漏 已 约 。 电力 大 时 ， 须 用 委 颖 用 的 。 人 放 天 傈 
数 以 大 的 > 如 ;10 等 ， 只 须 一 万 
欧姆 已 锡 。 放 大 任 数 加 小 的 :如 
445 等 ， 须 用 五 世 欧 姆 ”不然 枉 
路 蝶 流 过 大 ， 抽 空 管 容 易 改 娄 ， 
不 但 效力 减 小 荡 且 扶 空 管 壳 命 短 
短 o 





R. 了. C. 是 高 过 这 皂 制 乏 圈 。 在 小 力 振 温 器， 可 以 用 普通 短波 收 香 机 所 用 
者 ” 如 欲 自 做 ， 可 用 富英 寸 直抵 贺 森 要， 以 美国 镖 逆 三 十 八 号 色 秒 包 称 密 纺 二 英寸 
县 便 成 5 电力 怠 大 的 屏 电 该 和 梳 大 
” 所 用 的 缆 宜 加 粗 5 如 用 三 十 六 
呈 生 和 线 ， 牢 英寸 直径 ， 长 应 二 英 
寸 牢 。 如 用 三 十 四 或 三 十 二 号 和 绢 
续 时 >” 年 英 寸 丰 径 ， 长 应 三 英寸 
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一 个 利用 文物 痢 
实验 传 坦 器 型 造 法 m 


理 们 研究 者 天竺 因 径 济 关 傈 ， 而 样 样 罐 哈 都 责 极 经 济 而 合 实用 方 行 ， 经 济 


寅 衬 的 人 ， 那 就 不 肯 贸 有 叔 弗 心 ， 很 愿意 的 化 些 钱 去 实 些 现 臣 品 来 做 玩意 儿 : 因 之 他 “ 


们 -- 费 子 也 找 不 出 什么 是 双 轻 济 双 实 用 的 束 西 来 。 吉本 来 是 过 炊 折 究 的 人 ， 喜 煌 像 


用 收 香 机 收 匠 不 容易 收 下 的 播 介 一 般 的 去 找 工作 ， 革 出 之 后 比 发 现 新 大 陆 膛 要 快活 
o 一 天 天 的 荔 ， 缀 月 成 年 的 苇 ;党 做 叭 一 的 消 遗 ， 现 在 发 表 一 种 傅 痊 器 ， 是 用 订 物 
来 做 的 ， 吉 也 很 希望 同志 们 大 家 来 发 表 些 吧 。 和 


只 传 司 器 ， 起 码 数 元 起 到 千 黎 元 ， 代 从 不 能 流 不 贵 ， 但 是 否 试验 的 可 以 “ 


江 


误 不 要 站 分 全 就 行 了 。 而 且 做 起 来 也 很 容易 ， 手工 不 太 需 ， ae 


: 先 把 材料 找 好 ”就 可 加 工 自明 。 ， 
和 汪 另 碎 哄 居 一 块 ， 多 二 下 分 关 七 公分 长 厚 构 五 公 厘 和 两 电 或 乙 志 好 内 之 关 
二 休 一 支 ， 售 电 池上 螺钉 严 螺 帽 三 天 ” 弗 电 池 . 上 屠 稚 灾 二 个， 雪 郊 类 信 木板 若 王 片 ， 
”新 办 电池 一 个 。 


SARR 《人 世 二 全 区 
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(一 ) 将 淡 休 状 上 铜 巾 拆 去 鲸 音 ， 锡 四 公分 长 ， 然 全 两 王 麻 灾 如 第 -加 。 
(二 ) 将 胸 板 照 第 二 图 欠 孔 三 个 ， 孔 之 大 小 以 能 容 螺钉 插入 度 p。 
(三 ) 将 洱 签 夹 措 直 饮 孔 ， 剪 短 如 第 三 图 ， 另 於 ( 甲 ) 处 用 中 心 詹 或 包 休 肾 一 
' 峡 四 点 O 吕 上 
上 述 工作 既 蛙 乃 照 第 四 图 暑 配 共 木 食 上 ， sale 
当 炭 休 褒 应 即 能 事 得 ， 老 用 高 阻 率 豆 简 上 时， 则 须 另 加 一 调幅 缕 压 器 见 圆 五， 惟 木 伪 “ 
之 大 小 ， 须 随 试验 而 规定 之 ， 蓄 且 木 念 的 大 小 ， 和 得 质 好 坏 ， 是 狠 有 了 关 傈 的 。 


矿石 检 波 能 力 试验 法 wm 


自 做 焦 石 检 波 器 ， 在 试验 检 波 能 力 时 ， 若 仅 蓉 於 收 香 机 上 ， 夭 由 简 所 长 得。 
浪 之 高 低 以 辨别 其 能 力 之 大 小 ， 法 只 简易 ， 然 欠 精 密 。 且 人 耳 之 下 巡 : 常 随 人 而 
轴 ， 甚 至 因 其 体质 及 精神 之 释 化 ， 臻 影响 从 珊 侦 ， 使 其 前 后 相册 者 :故此 项 试 驻 ， 
不 其 可靠。 现 径 故 丈 研 究 之 千 果 ,得 一 最 精 克 之 试验 法 ， 合 用 以 选 得 一 块 月 然 纯 ， 
蔡 检 波 能 力 棱 大 ， 当 试 收 中 央 广播 电台 所 发 之 电波 ， ; 路 衔 中 常 有 发 昔 震 耳 的 现象 ， 
芍 述 其 试验 法 如 下 。 河 


第 九 期 把 检 三 寿 : 基 开征 2 总 EXE 下 


所 到 : 上 
RE 二 本 9 有 








ca 


先 照 第 一 图 ， 用 一 厚 铀 片 浒 成 “ 甲 ” 形 ， 旋 螺钉 “ 乙 ” 之 处 攻 以 螺 攻 ， 装 甘 
如 图 一 。 矿 石 杯 “ 注 ” 装 於 网 片 “已 ”， 铜 片 “已 ”在 螺 杀 “成 ” 处 挖 一 长 模 : 停 矿 石 
标 得 前 和 后 左 右 移 励 ， 而 使 骨 针 “ 广 " 得 过 矿石 之 各 部 >”“ 乙 " 乱 普 通 钢 如 条 ， 其 旺 凸 
甸 一 小 孔 ， 插 大 钢 针 ( 留声机 唱 针 实 者 亦 
”合用 ) 鱼 住 。“ 丙 ”起 螺 巾 ， 使 螺 杀 触 至 将 
”当地 位 蛙 ， 旋 紧 之 不 使 移 大 。 接 和 粮 桩 “本 ” 
。 “入 " 乃 巴 锯 接 至 电 好 及 电 才 者 。 此 外 须 备 
电压 表 一 只 ， 如 有 队 电 腰 才 可 再 备 一 只 
则 所 求 之 检 波 李 ， 更 能 精确 小 圆 散 电 -- 
只 ， 及 接 联 用 之 称 数 尺 ， 以 次 应 用 。 


现在 照 普通 方法 : 择 合 用 之 自然 铜 一 小 堪 ， 装 大 矿石 杯 “ 辛 ”用 螺 糙 : 要 

旋 紧 ， 再 照 第 二 图 接 联 。 图 中 V 需 普通 电 历 表 ， 锡 十 二 伏 腹 者 ， 正 标兵 笋 柱 接 至 电 

池 正 极 ， 电 池 和 负极 接 至 克 石 架 之 接 称 柱 “本 ”， 接 称 柱 于” 接 至 单刀 公 拖 开关 ， 及 

微 腰 表 v 。 此 微 压 表 市 上 不 多 见 ， 俊 物理 

供 器 店 ， 偶 有 一 二 件 耳 。 图 中 所 用 者 最 大 

”和 坊 二 伏 胸 ， 每 一 伏 胸 分 至 历 ， 价 值 甚 昂 。 

若 认 普通 试 驴 玩 择 矿石 蛙 ， 可 不 必用 此 种 

精 条 者 ， 而 以 电压 轼 Y 小 者 代 之 ， 在 试验 
时 肪 指 舍 始终 在 雳 记 可 也 。 


- 试 驴 时 先 轻 旋 下 鳃 针 至 夏 石 面 ， 和 后 查 “V2" 表 之 指 度 ， 倘 其 指 度 届 电源 压力 
( 即 电 记 之 电压 ) 之 比率 过 大 或 通 小 上 时， 则 该 针 之 触 点 ， 非 相当 当道 志向 ， 须 略 将 “成 “ 
全 >， 轻 勒 已” 片 同时 -上 下 轻 旋 “ 乙 ” 触 对， 每 触 搂 一 灵 ， 须 检查 二 电压 表 之 指 度 
车 二 者 相差 极 大 上 时， 则 所 触 恋 点 ， 即 得 相 当道 电 向 。 然 后 再 视 二 表 之 指 度 熟 大 就 
小 :车 “V” 度 小 从“v” 度 时 ， 须 换 接 “和 于 ”了 丁 ”入 头 ， 务 使 V2” 度 大 认 “> 度 
: 次 划 箱 核 `V2" 之 指 度 导 电源 压力 之 比例 几何 。 镍 多 次 试验 ， 其 比率 以 2.5 或 工 2 
等 乱 最 佳 ， 若 乱 1:4 及 1:4.5 等 ， se 除 其 险 电 这 完 公 和 雳 点 ， 勉 可 应 用 
外 ， 其 所 得 得 质 均 属 低 混 。 最 后 检视 v"” 表 指 度 ， 如 乱 la 或 击 伏 用 用 : 篇 最 合宜 
“之 阻 电 率 ， 所 收 之 理 必 标清 亮 9 人 ” 须 将 触 钰 另 移 -- 点 ， 顺 次 武之 
-”， 务 久 各 点 全 行 符合 篇 止 。 最 后 先 轻 凤 旋 蛙 壬 "人 刹 ， 然 合 再 轻 旋 下 锐 侍 二 亚 特 别 征 














”者 多 砍 坛 咏 ， 实 想 任 何 舶 来 品 之 上 泪 ， 提 倡 国货 者 其 有 意 话 。 
二 党 三 人 人 页、 人 二 采光 第 一 答 
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| 


闻 ， 随 旋 随 税 一 电表 之 指 度 ， 粮 以 触 针 实 历 入 矿石 少许 ， 而 各 表 之 指 度 不 释 ， 至 矿 
石 仅 有 微小 深 点 得 度 。 乃 放 故 项 舍 芝 训 请 微 点 所 在 处 : 由" 六" 永 内 取出 于 块 矿 石光 
用 ” 莹 试用 蛙 ， 任何 触 针尖 须 和 刺 大 此 微 点 内 ， 休 弹 葡 力 强 天， 可 永 扰 震 而 移 商 之 处 
5 一 般 幼 生 电工 业 家 ， 老 用 此 法 玩 虹 此 项 检 波 器 泵 独 可 狼 大 利 可 肚 漏 后 ， 且 经 作 
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雪 四国 加 庶 多 1]#chnsRsio 
屋 计 低 届 率 放大 熏 收 吾 机 之 要 点 
近来 收 昔 机 日趋 新 颖 其 千 构 之 精 和 站， 与 夫 设计 之 准确， 实 不 止 拘 拘 套 
灶 路 上 用 功夫 也 。 要 知 各 种 堆 件 ， 均 有 其 特殊 之 功效 ， 装 贰 须 合 法 ， 随 相 凤 相 成 ” 


答 噬 妙用 。 今 我 国之 研究 扰 穆 电 者 日 徐 ， 其 开始 试验 ， 自 以 收 吉 机 短 最 常 接触 ， 故 
特 不 揣 简 陋 ， : 将 收 理 机 之 实际 收 计 ， ， 披露 庆 合 ， 原 就 正 咎 。 5 


本 篇 设计 收音 楼 ， 藉 浴 例 以 本 及 明 不 及 :由 此 可 以 -一隅 三 反 ， 关 推 利用 上 
且 本 篇 述 及 设计 时 之 如 何 计算 ”如何 决定 用 何 便 另 件 ， 何 种 里 空 管 ， 巧 不 须 用 精美 
之 全 器 测量 ， 是 又 乱 初 学 同志 之 便利 处 也 。 


和 欲 设计 收音 机 ， 必 须 忆 揭 吉 器 入 手 ， 然 传 渐 炊 至 基 天 乏 ， 所 以 如 此 者 ， 著 
播音 右 之 昔 乐 介 馈 与 赂 条 ， 实 惟 扬声器 估 居间 人 入， 揭 坦 器 有 用 蕉 屋内 或 公共 项 开 ， 
蕉 贡 者 所 欲 ， 此 点 既 决 定之 后， 则 设计 之 目标 ， 不 外 欲 使 其 圳 敏 度 增 高 ， 香 质 优 如“ 司 
; 夫人 尼 知 之 帮 。 


音质 之 优美 与 否 ， 俱 所 用 另 件 之 优 劣 大 有 了 因 傈 : 其 外 惧 空 管 不 能 使 之 失 贰 
亦 属 玛 要 也 2 至 感 音 度 之 起 敏 与 否 : 则 须 视 全 机 之 移 放 大 率 ， 输 出 管 输出 力 ” 扬 吉 
器 能 载 之 质 荷 而 定 。 5 若 揭 瑶 器 之 式样 大 小 与 所 需 电力 决定 后 :全 机 之 各 部 另 件 ， 淘 


可 南 此 推 求 安 。 先 知 揭 都 器 之 音量 输出 力 ， 奥 扬声器 之 劾 率 ， 乃 决定 用 何 征 强 力 放 ， 了 


大 管 ， 以 及 只 数 玉 连接 法 。 强力 放大 管 婚 经 决定 之 后 ， 旭 造 而 查 斯 须 用 闪 何 低 明 率 “ 
和 电 豚 ? 方 可 于 励 此 强力 放大 芙 空 管 ， 以 得 最 大 检 出 "由 强力 政大 管 所 需 输 入 之 低 晕 
牵 电 腰 ， 及 检 波 航 屏 标 惊 出 之 电压 ， 而 决定 低 过 率 放 大 倍数 。 既 知 检 波 管 必 须 输 出 
之 低 肖 率 电 礁 ， 则 其 应 输入 之 剧 幅 高 届 这 电 暖 亦 可 决定 ， 以 此 数 直 接 由 天 粮 上 收入 本 
和 电压 数 比 较 ， 更 可 求 高 届 率 放大 倍数 ， 以 合 沂 需 赫 全 上 变 。 凡 业 种 种， 不 过 其 设计 之 
步 又 而 已 ”至 重要 各 点 ， 今 再 依 钦 揭 出 如 下 ” 


收音 机 答 部 份 写生 意 之 顶 
摇 吉 器 (效力 ， 混 合 阻力 ， 能 载 各 荷 ， 


强力 管 ( 趴 空 管 式样 ， 只 数 ， 联 接 方式 ， 不 失 拓 之 最 大 柱 昌 和 
大 琼 出 时 所 需 之 最 大 糖 大 屏 极 混 合 阻力 ) 


低 遇 率 放 大 部 《所 需 最 大 输出 之 电压 检 波 屏 村 可 输出 之 长 大 电压 所 : 





区 需 放 大 倍数 ， 配合 方式 (从 礁 器 配合 ， 和 电阻 配合 ， 人 


力 配合 ) :用 何 种 屏 极 电 三 适 像 ， 芮 空 党 式样 ) 
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其 容 管 式样 ) 


高 过 奉 电 压 ， 所 和 欲 玩 择 性 ) 
天 糠 回路 (天 稼 高 度 ， 式 样 …… 屋 内 ， 屋 外 或 尿 状 ) 





上 表 乃 不 过 将 设计 收 香 机 重要 之 点 ， 重 述 一 篇 而 已 ， 而 设计 某 一 部 份 时 ， 
必须 生 珊 其 他 部 份 。 例 如 设计 低 过 这 放 大 ， 则 不 可 不 知 所 用 强力 芙 空 管 之 特性 ， 及 
由 检 波 办 出 之 电压 。 当 说 计 高 过 率 放大 蛙 ， 则 不 可 不 知 所 需 激动 检 波 之 电压 ， 与 直 
接 由 天 粮 傅 入 之 电压 数 。 不 特此 也 ， 高 过 率 放大 调节 术 路 之 多 少 ， 独 须 秽 所 和 欲 之 园 


。” 摆 性 需 何 而 定 ， 今 试 将 各 问题 贡 例 以 说 明之 。 
假 定 


1， 需 用 强力 强大 管 之 焦 数 及 式样 


。 般 。 


碌 3， 所 用 检 波 级 芙 空 管 应 输出 之 低 过 率 电 古 ， 及 所 需 壤 入 之 高 届 率 电 胜 “ 
4 所 需 高 明 率 放大 电 古 ， 在 每 公 尺 十 岑 伏 腊 高 过 率 电压 由 天 称 传 大 时 ， 
所 需 之 高 过 率 放 大 倍数 (Gain)， 如 用 四 个 调节 特 圈 时 ， 则 共 遥 天 航 高 届 率 放大 ， 每 


般 放 大 率 闪 何 ， 屋 用 三 个 铀 节 符 圈 上 时， 则 又 须 琵 何 。 


6， 计算 滤波 器 电阻 及 内 电阻 。 
7; “给 观 收 香 机 全 部 稼 路 圆 。 让 





检 波 《去 敏 度 ， 2 ”所 需 高 过 率 输 人 电压 ， 


高 明 率 放大 (所 需 高 过 这 琼 出 电压 -， 所 和 欲 露 敏 度 ， 直 接 由 天 综 传 入 之 


设 所 用 收 香 机 ， 须 能 供给 发 声 宏 亮 之 扬声器 ,而 无 过 量 荷载 之 双 ) 扬声器 之 
效力 设 需 百 分 之 二 ?天 和 粽 丰 接 所 能 传人 之 电压 和 锡 每 公 尺 高 十 婴 伏 腹 。 问 题 如 下 。 


5)， 各 镑 屏 标 电压 : 烈 表 以 便 必 计 乙 电 谣 (见于 答 荣 刊 第 十 九 期 三 七 五 页 》 


2， 所 需 低 遇 放大 率 条 倍 (Gain)， 如 用 稳 压 器 配合 或 电阻 配合 ， 则 各 须 亲 ， 


上 壕 各 间 ， 乃 假 定 震 设 计时 之 根据 :， ; 下 肝 在 试验 室 中 所 做 之 检 波 与 放大 ” 


“ 力 ) 符 先 决 问题 


强力 管 供 答 惊 出 电力 ? 须 和 视 揭 声 器 之 效力 ， 。 及 所 之 音量 是 用 以 演 二 项 


。 作 室内 私人 召 系 用 者 ， 蔷 强力 这 空 管 再 怠 办 ” 必 我 拓 抽 也 。 
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本 sc AR close 















TCR 


” 今 设 以 音乐 室 预 备 播 迭 之 最 强 和 与 最 弱电 力 之 比较 ， 狗 篇 一 百世 倍 ， 相当 论 


60 傅 表 单位 * ， 和 后 因 糙 路 上 之 配合 ， 须 提 愉 其 弱 音 而 抑制 其 强 理 ， 故 倍数 沽 需 一 次 


倍 或 40 个 傅 甫 单位 。 以 者 人 类 日 常 所 可 闻 之 低 香 能 力 而 论 ， 普 通 言 语 狗 须 十 扮 无 特 
， 揭 部 器 发 得 最 低 之 能 力 久 三 内 无 特 计算 ， 则 最 区 香 之 能 力 乱 30000 并 无 特 : 或 


.03 无 特 o 今 以 各 作 起 见 ， 此 数 再 倍增 以 .06 无 特 计 算 ， 则 因 揭 整 器 效力 坊 百 牙 之 二 
,可知 在 最 大 发 得 时 所 须 之 电力 如 下 。 


扬 志 器 所 需 之 电力 =- 斌 员 为 = -08 = 3 雹 特 。 





换言之 即 所 用 强力 凌空 管 之 办 出力， 必须 在 三 无 特 时 向 不 致 失 导 。 亚 献 玩 


甫 何 舟 叶 安 管 ， 本 外 庄 将 另 有 专 载 ， 今 需 便 以 圭 壳 起 见 ， 仍 请 参阅 下 表 ， 


黄 空 管 式样 屏 标志 故 曲 极 电 脸 不 失 居 之 彤 出 电力 
112 一 人 135 9 0.12 
-71 180 40 0.7 
-45 250 32 1.6 
-10 400 31 1.3 
-50 450 84 4.5 


鞠 此 可 知 除 -50 之 外 ， 无 一 芙 空 管 可 以 输出 3 无 特 之 电力 者 但 用 -50 次 


”次 管 ， 则 屏 极 电压 双 须 全 0 伏 胸 ， 庆 收 得 机 岗 造 五 面 ， 培 多 困 闪 ， 不 如 用 十 只 -4 


芮 安 管 接 成 推 挽 式 惧 震 合宜 ， 雨 管 之 罗 出 力 臣 符 3.2 无 特 ， 所 珍 出 之 电力 已 绚 应 用 
也 o 


上 迅 各 和 节 ， 国 不 能 向 往 移 轨 淮 确 ， 惟 计算 变 放 之 初 ， 不 外 平 如 此 也 。 有 用 


亦 用 强 音 所 需 之 电力 而 计算 忆 罗 出 电力 者 ， 移 之 由 上 和 节 讨 花 之 后 ; 和 人 可 明了 上 膀 如 何 
诈 算 : 琵 乱 何须 用 强力 畦 出 管 妖 ( 待 结 ) 


* 传 甫 蠕 位 三 db 
Q 
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: 钠 知 休 国 广播 电台 漳 情 
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( 庆 D 


之 亦 计 
隔 ( 渚 ) 
全 
0 ( 图 中 融 指 轧 可 尼 接 
过 竺 贫 ”地 式 天 糖 ， 郝 指 厚 志 
二 灵 过 沸 二 不 接地 式 天 糠 ， 虑 点 
RE 和 表示 电压 分 伤 情 形 ， 
人 O 〇 中 电压 节 或 电 豚 最 
去 类 二 6 a 兵 人 到 未 之 卡 ， 此 点 亦 谓 之 
之 昌 人 全食。 和 沪 民用 以 按司 流 
全 册 本 有 萤 网 让 7 有 图 链 电 天 糠 ，V 点 喜 电 忆 
和 灰 最 大 之 选 ， 用 以 接 
人 证 信 电 粮 ， 图 中 各 
2 大 列 区 晴天 活 畏 着 庆 和 作 攻关 天 表 生 让 二 人 和信 人 
小 攻 两 半 才 洒洒 全 3 各 。 举 实际 地 位 可 任意 装置) 
全 证人 大 四 证 兴 要 到 惟信 医 昌 让 让 二 
于 竺 上 独 之 ， 
三 于 专 三 到 娑 ”当天 糙 在 振 漫 时 ， 世 
1 一 到 8 玫 有 好 茹 个 牛 段 波 
人 坟 玫 长 "站 是 乱 论 如何 天 
计 5 祝 io 二 05) (07 (zo Cza (C25) > 少 上 不 应 有 四 分 之 -_- 
家 二 ) 二， 或 开外 之 一 之 埋 数 任 - 
波长 存在 也 。 著 天 糠 
之 合用 本 身 波 长 者 ， 人 ) 使 用 二 次 波长 者 ， 有 二 个 
定 段 波长 ， 三 次 者 三 个 ， 四 次 者 四 个 
， 人 欠 可 依 此 锈 推 。 例 如 本 身 波长 起 侦 第 - 炊 通 事 戈 
85.66 人 肥 尺 (3500 弯 串 遇 波 ) ， 其 二 次 图 本 身 波 则 天 线 ， 
波长 序 震 上 述 之 定 或 42.83 公 尽 ， 以 = 二 站 琢 和 
遇 奉 言 之 ， 邹 香 上 述 之 -一 倍 妆 7000 政 “天 
” 强 过 小， 再 次 第 三 次 波长 坊 本 身 波长 深 
三 分 之 -一 或 28.55 公 尺 或 本 身 通 率 之 副 
三 倍 10500 彰 史 轴 波 ， 以 下 类 推 可 得 流 克 
二 十 四 次 以 至 认 四 十 四 之 波长 址 钴 限 
制 也 。 移 之 其 最 重要 而 不 移 之 定 闵 ， 电 
报 乱 天 烷 雨 端 之 电 故 均 篇 最 高 数值 ， 淡 
同时 因 锡 电压 最 总 之 处 必 位 於 电流 最 用 
低 之 不， 故 天 糙 雨 端 慈 钴 电流 。 在 天 器 
长 上 去 他 电压 最 高 及 电流 最 低 点 ， 见 贫 
第 四 图 和 枉 符 清 晰 ， 凡 此 各 点 之 地 位 ， 铺 > 理 
对 堆 通 电 迷 出 傈 其 大， 游 汪汪 二 之 ， 二 
於 和 后 设计 依 电 久 时 将 知 其 重要 5OEPWave 莘 
第 一 稚 
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天 糠 长 度 


天 称 本 身 不 能 确 等 礁 天 称 长 度 之 雨 倍 ， 而 等 人 81 至 2.07 倍 ， 前 已 言 之 兢 
。。 寺 生 天 称 之 所 以 有 本 身 波 长 之 故 ， 以 天 绿 有 自身 酒 念 储 电 量 奥 诱 潮 率 之 天保 也 此 
种 渔 伤 之 偿 电量 与 诱 道 率 ， 泵 概 受 他 种 情 形 ， 而 随同 购 吉 。 例 如 天 称 近 旁 之 钢 嫩 遵 
体 或 建筑 物 ， 以 及 穆 之 粗 炙 ， 均 足以 影响 之 ， 影 玫 之 程度 以 所 用 过 李 全 高 念 若 ,在 
和 队 旨 明 素 (28 Meg Cycle = 十 公 尺 ) ， 或 更 大 过 李 几 ， 天 稼 本 身 波长 与 天 穆 长 度 之 
比 ， 亦 许 有 超出 21 之 上 者 。 但 以 天 线 自 身 而 言 ， 通 常 绝 已 有 70 欧姆 之 电阻 (本身 
”全 力 导播 射 阻力 ) ， 有 和 电阻 则 谐振 之 波长 德 围 ， 必 较 宽 并 ， 故 天 乏 长 庆 兹 非 委 息 对 
”不 差 竺 毫 者 也 。 平时 计算 天 穆 长 度 ， 其 相差 在 百 分 之 二 哇 ， 轩 於 发 射电 力 众 不 狼 发 
区 生 干 分 障 研 。 下 列 乱 天 称 之 准确 长 度 算法 ， 普通 炙 志 式 之 天 线 ， 基 可 有 用 之 。 
站 天 穆 趴 数 =1.56 x 所 需 天 和 线 本 身 波长 公 尺 数 ， 













让 
天 穆公 尺 数 =0.475 x 所 需 天 和 综 本 身 波长 公 尺 数 ， 如 以 过 李 计 算 了 则 
468000 468 
天 穆 归 数 = - 坊 典 通 小 “一死 边 小 “长 
2.50 2.5 
天 机 生生 克 让 全 生生 





昔 用 尝 波光 过 波 习 
上 列 公 式 乃依 天 穆 本 身 波 长 坊 实 际 长 度 2.1 倍 而 计算 者 ， 或 天 稳 长 度 等 供 
本 身 波 长 之 定 ， 再 打 一 九 五 折 也 。 量 此 天 乏 时 ， 必须 十 分 准确 :最 好 用 钢 皮 尺 其“ 
次 旭 公 尺 或 三 尽量 衣 之 顿 尺 不 甚 可靠 ， 

> 伟 电 糠 式样 
训 志 趟 天 称 之 扳 旺 情 蝶 ， 吾 等 已 得 相当 训 钼 ， ， 惟 天 粮 自 身 兹 多 能 力 ， 全 
射电 力 当然 需 取 给 於 发 射 机 ， 由 此 播 理 机 而 供给 天 精 电 力 衣 之 ' 健 电 ”， 而 其 俩 电 之 
0 
一 ”三 置 ， 届 节 ， 均 按照 规定 ， 旭 扰 论 用 何 式 龟 电 牧 ;其 成 绩 钧 康佳 " 吐 捍 此 征 储 电 徐 
上 时， 只 须 便 利 行事 ， 因 地 制 宜 ， 照 以 下 各 式 天 乏 ， 阅 者 可 酌 量 应 用 。 如 必 和 欲求 最 硬 
之 天 线 ” 则 须 有 上 并 好 天 访 之 地 位 ， 清二 二 开 可 丛生 村 

饶 电 北 置 

业 你 家 所 用 大 别 之 可 分 两 种 ，-- 则 用 调节 而 不 玻 靶 射 之 俩 很 ， 改 射 机 梳 出 
不 奥 天 穆 相 违 ， 一 则 用 未 秋 节 穆 路 ;而 座 天 穆 之 一 端 ， 另 以 相当 物件 使 其 混合 阻力 司 
与 天 称 配 合 。 前 者 因 接 人 认 天 和 任 筷 压 束 或 电流 环 之 不 同 ， 双 可 别 过 需 筷 流 俩 途 及 电压 3 
“人 镶 迁 式 雨 御 .， 和 后 者 又 分 需 单 线 式 与 休 牧 式 。 因 调节 式 较 得 箱 生 而 用 者 最 广 : 故 先 思 














调节 式 *。 ， 等 续 ) 
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伟 直 加 曙 多 儿 ]cu 
电阻 下 联 诗 算 尺 


将 两 电阻 时 联 ， 则 其 煽 电阻 等 芍 雨 电阻 之 和 。 惟 车 将 两 电阻 址 脆 ， 如 两 者 
”之 阻力 相等 ， 则 以 二 分 之 部 得 ， 若 不 同 者 ， 则 其 数值 必须 计算 求 得 之 。 此 计算 之 公 
式 ， 呈 不 能 说 龙 ， 但 耗费 光 除 及 精神 ， 是 未 可 免 的 ， 如 用 下 壕 之 玫 ， 即 可 补救 此 种 
缺点 。 


= 
T 
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厂 ~- 一 ~~ 一 ~~~~ 一 一 -~- 
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嘱 罗 加 铭 攻克 cvRsio 
图 中 雨 圣 稼 上 之 数 乃 才 明 两 站 接 电阻 nl 及 rz 之 数值 ， 中 间 直 稳 表 示 此 两 ” 
电阻 芷 陷 后 所 成 之 相当 入 电阻 了 。 革 求 哇 夏 须 将 直 综 尺 -一 端 ， 按 让 某 一 匀 粮 之 某 蓄 
联 电 阻 ri 数 上 ， 基 是 将 尺 之 一 端 移 大 ， 至 与 他 根 科 穆 上 另 一 芷 联 电 阻 zz 数 上 ， 则 
- 直 称 尺 奥 正 中 称 上 所 交 之 点 过 两 普罗 电 阻 芷 联 侠 之 相当 起 电 阻 。 
。 同 哮 车 我 人 已 知 欧 电 阻 之 数值 ， 而 求 用 何 雨 可 蓄 联 电 阻 畦 ， 则 只 须 将 丰 黎 
尺 熏 庆 中 称 之 太 电 阻 数值 上 ， 再 将 直 穆 尺 之 两 端 ， 寺 轻 移 燥 ， 可 在 两 科 穆 上 选择 
rl r2 应 用 。 


上 述 之 臣 联 电阻 ， 因 介 需 两 个 ， 故 等 才 时 可 直接 篇 出 。 考 在 两 个 以 上 ， 则 
东 求 时 先 须 将 一 二 两 电阻 芋 联 之 纺 志 阻 求 得 ， 再 以 此 籽 电 阻 与 第 三 电阻 ， 照 上 述 方 
法 再 求 ， 更 多 可 类 推 * 粮 之 址 联 电 阻 数 登 多 ， 则 相当 纺 电 阻 念 小 。 今 如 以 移 电 阻 以 
R 天 之 ， 划 联 电阻 以 rt rz ra 等 才 之 ， 则 算式 如 下 。 






人 EL 
人 或 愉 rl 十 T2 





至 於 测 量 时 ， 各 电阻 数 之 篇 十 位 千 位 百 位 ， 必 须 预 先 部 清 ， 璧 如 以 50 与 
二 “700 欧姆 之 电阻 相 站 联 ， 以 求 其 雨 端 相当 之 炬 电阻 ， 则 此 哇 宜 以 百 位 当 一 ， 即 50 欧 
姆 相当 稳 上 之 .5 ，700 相当 各 上 之 7 ， 如 此 按 直 精 尺 一 量 ， 在 正中 不 得 .465 ， 故 知 
其 继 电 阻 乱 46.5 欧姆 。 今 再 尘 三 例 愉 大 ， 藉 明 其 用 度 。 本 
例 一 ， 发 求 6000 欧姆 全 3000 欧姆 址 联 全 之 物 电 阻 。 应 将 直系 尺 置 大 科 稳 “ 
tl 之 6， 及 笠 称 ra 之 3 字 上 ， 此 直 穆 尺 必 位 庆 正 中 和 粮 之 2 上 ， 故 知 其 翻 电 阻 乱 2000 ， 
欧姆。 


例 二 ， 问 6,000 欧姆 电阻， 应 与 克 何 欧姆 电阻 赤 联 ， 可 得 物 电 阻 8750 欧姆 
。 此 时 可 将 直入 尺 ， 置 大 正中 及 义 上 之 3.75 处 ， 尺 之 二 端 移 面 使 自 吕 科 和 烷 之 6EF 
和 相 达 ， 庆 是 在 r2 科 乏 上 可 见 需 10 ， 故 知 所 需 电 阻 乱 1000 欧姆 。 


se 
由 400 奥 600 欧 姐 求 出 和 电 阻 态 240 葡 “再 由 直系 尺 息 让 笠 绿 忆 之 24 上，* 直 概 
尺 他 端 移 奥 匀 和 粮 ra 之 8 上 ， 此 直线 尺 改 是 与 正中 弧 上 1.85 相交 ， 故 知 此 三 训 电 而 
得 之 和 电 阻 乱 185 欧姆 = 
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国 辆 信 狠 大 CR 
用 替代 法 测验 储 电 量 


用 替代 法 测量 储 电 器 的 储 电 量 ， 不 论 是 固定 式 性 可 构 式 ， 此 可 用 很 简捷 之 
方法 而 骏 之 。 所 用 的 仪器 亦 其 简单， 如 第 一 图 或 如 第 二 图 此 合用 2 
LI 一 可 楼 式 话 半 圈 ， 
” 工 " 一 配合 用 诱 遵 图 ， 
2 Cs 一 标准 可 赦 储 电器 
， 其 人 备 电 量 可 由 志 淮 
曲 称 上 求 出 。 
Cx 一 应 测验 之 人 备 电 器 : 
G 一 电流 表 及 娄 电 分 
沪 吕 ? 
一 波长 表 及 电量 
或 疫 电 器 。 
两 图 之 测量 方法 ， ,中 有 用 下 简 及 电流 表 之 分 ” 但 原理 是 一 样 的 ” 


壁 如 现在 欲 量 人 备 电 器 -Cx 之 储 电 量 ， 则 先 将 电 晶 接 波 长 表 ， 把 双 贿 开关 扳 


向 


Cx 





向 Cx -一 挡 ， 再 调节 波长 表 ， 用 有 论 第 一 图 时 ， 则 调节 至 站 简 最 狼 坊 止 。 在 第 二 圆 试 . 


验 的 ， 则 以 电表 指 钳 最 大 点 乱 


扳 向 Cs -- 方 ， 调 节 Cs 之 储 电 
量 至 册 简 效 昔 最 大 或 电表 指 斜 





-上 正 。 此 步 工 作 做 好 之 人 后， 一 切 
- 称 路 抱 良 改 丢 ， 即 将 双 邯 开关 


亦 乱 最 大 ， 过 时 候 Cs 标准 储 
电器 之 储 电 量 当然 可 由 表 查 出 


此 数值 部 等 於 Cx 的 数值 了 。 


若是 Cx 是 可 楼 式 储 电器 ， 则 











每 隔 十 度 有 照 上 述 试 ， 将 其 储 电 量 旺 相 a 
当 度 数 记 下 ， 画 碟 曲 乏 ， 请 并 第 三 图 ， 至 已 
那 就 是 所 谓 雯 储 电 器 的 较 准 阳 穆 ( 旭 --) 必 折 
” 藉 己 作 将 来 查验 用 的 。 半 忆 
” 在 第 一 图 试 双 时 ， , 务 使 波长 器 着 上 
“ 届 接 丽 简 之 诱 潮 圈 这 由， 否则 雨 者 直接 上 








配合 作用 ;就 是 试验 出 千 果 亦 不 准确 了 。 
址 一 ， 人 Calibrated curve 


二 :第 三 九 闵 页 (三 科 天 月 去 BID 第 一 逢 ， 








了 

所 声 丛 和 ( 赵 趴 如 ) 
志 人 省 ; 汉 
种 类 及 构造 ( 炉 ) 2 

( 匈 )” 绚 密 牌 (Lumiere) 揭 声 器 ………: 此 揭 吉 器 奥 他 器 不 同 之 威 ， 在 不 用 


喇 电 ， 邹 用 揭 科 和 纸 以 代 薄膜 ， 张 之 面积 ， 大 大 一 平方 呢 。 电磁 部 份 届 堵 邹 扬 钥 器 相 和 


似 ， 具 一 钢 敬 天 ， 与 纸 膜 中 心 相 联 ， 此 器 优点 侨 下 节 群 加 讨论 ， 第 信 阁 和 需 霜 密 揭 归 ” 
器 之 外 形 。 





(9) 话 面 粮 圈 扬 骅 器 :一 第 九 闫 所 示 ， 入 美国 奇 册 电 乞 公司 所 芍 表 之 104 吴 
扬 瑶 器 ， 器 内 用 电磁 石 以 发 生 强 大 之 磁场 ， 磁 场 内 苇 巧 小 
合 度 之 活动 镶 圈 ， 迷 圈 奥 圆锥 形 薄膜 或 其 他 放 秋之 器 具 相 连 “ 
; 电磁 钱 由 铁 必 有 出 磁 圈 二 者 合 组 而 成 。 用 直流 电 通 过 腌 磁力 
， 铁心 序 刻 沟 需 磁石 ， 活 动 称 图 〈 亦 帮 日 音 轿 ) ， 通 过 电流 
( 即 低 遇 率 电流 ) 亦 成 一 小 小 克 场 ， 雨 磁场 之 相互 作用 ， 活 盈 
粮 圈 即 开始 活 动 ， 奥 活动 称 圈 相 圳 之 图 纵 形 薄 刚 ,部 随 之 振 “ 
吉 ， 基 是 激 吉 空 氟 而 成 声 。 


供 答 励磁 圈 之 直流 电 ， 

晤 种 类 甚 多， 如 用 数 十 伏 

直流 电源 ， 则 励磁 圈 可 策 作 滤波 器 内 抑制 稼 轿 
之 用 。 其 他 车 昔 电 池 等 杰 可 ， 著 探 用 一 百 十 钛 
交流 电 ， 则 须 利用 氧化 饥 或 整流 管 等 关 之 整 流 
器 ， 将 交流 电表 和 需 直 流 电 “， 然 后 以 之 供 答 恺 破 

E。 圈 。 有 时 而 磁 圈 之 直流 电 ， 仰 答 认 特异 之 交流 

- 电 共 压 器 ， 奥 高压 整流 扶 安 管 ， 而 励磁 圈 则 策 
作 滤波 器 内 抑制 圈 之 用 ， 新 式 交流 电 收 香 机 中 - 
多 利用 之 。 硕 磁 圈 内 所 需 电 旋 ， 覃 站 四 元 闻 卡 
六 天 。 
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励磁 圈 内 电流 之 磷 化 ……… 
器 与 滤波 器 所 供给 之 电流 篇 不 纯粹 之 
直流 电 ， 店 电 谣 符 五 十 明 ， 则 全 波 整 
流 器 (Full wave rectifter) 中 ， 有 有 一 百 
遇 之 县 动 电流 ， 定 波 整 流 器 ， 有 五 十 
遇 之 甩 支 电流 ， 此 甩 动 电流 ， 因 威 应 
作用 ， 而 入 於 昔 圈 ， 准 是 揭 圳 器 中 发 
(中 和 和 线圈 之 接 法 ) 鱼 五 十 过 或 一 百 遇 之 交流 声 (Hum) 9 

驶 除 交 流 志 之 方法 ……… 利用 一 中 和 稼 圈 (Neutralizing coiD) 如 第 十 图 所 示 
， 此 糠 圈 架 基带 有 且 嘉 磁 流 之 钱 必 上 ， 或 其 他 磁 路 中 :但 电路 则 与 活 勤 线圈 机 纠 
” 当 且 支 电 访 通过 出 磁 圈 蛙 ， 两 线圈 此 感应 而 生 电压 ， 全 : 则 交 
沪 束 可 以 驶 除 奖 。 

有 时 交流 声 ， 不 来 自 扬声器 ， 即 收音 机 本 身 亦 有 之 ， 因 收 香 杰 之 称 屏 柱 各 
电压 ， 间 接 由 交流 志 供 给 ， 此 逢 问题 可 用 下 列 万 法 解决 之 。 将 低 遇 率 释 压 器 ， 包 源 
狼 压 器 ， 抑 制 圈 等 之 外 匣 ， 和 与 地 和 线 权 
















违 ， 双 将 注 波 器 之 效能 表 加 ， 如 加 添 二 公 斋 二 再 名 和 运 尖 
储 电 器 从 检 邮 术 正 负极 上 ， 及 分 压 器 第 
(Voltage devider) 之 各 航 电 压 分 各 处 上 十 
?如 是 则 收 香 机 本 身 所 生 之 交流 吉 ， 
可 以 免除 。 有 时 将 肢 磁 圈 之 接头 对 项 

而 交流 声 亦 可 稍 减 ， 因 扬声器 本 身 所 较 


敢 之 交流 吉 “和 甘 收 埋 机 本 身 所 发 之 交 ( 电 了 刺 衡 法 之 接 粮 图 ) 
沪 声 遂 相 抵 销 也 。 六 

此 外 又 有 所 谢 电 平衡 法 (Electrical Balance) 者 ， 法 将 扬声器 内 时 一 五 至 坟 
欧姆 之 可 赤 电阻 ， 和 与 励 破 圈 串 过 ， 如 第 十 二 图 扬 示 。 当 此 电阻 因 有 版 大 电 流 之 通过 而 
生 电 压 降 ; 此 电压 降 使 昔 圈 发 生 电 流通 足 以 抵 销 因 感应 而 来 之 电流 ， 如 是 旭 香 图 
内 不 复 再 有 交流 声 矣 2 双流 器 供给 而 磁 圈 电流 之 器 具 ， 普 通 需 容量 走 小 之 充电 柚 ， 
著 容 量 过 小 ， 不 足 芒 供 给 册 磁 圈 之 电流 ， 则 整流 器 因 过 量 负 荷 ， 失 其 作用 ， :而 生变 
流 声 。 

香 圈 活 勤 力 之 强 蔚 ， 随 香 流 之 大 小 与 磁力 之 大 小 而 委 ， 然 意 流 之 大 小 旭 视 
低 遇 牵 放 大 器 之 放大 倍数 而 定 ， 但 有 一 定之 限度 。 磁 力 之 大 小 ?天 和 视 励 磁 流 之 多 罕 
而 定 ， 但 亦 有 一 定之 限度 。 此 限度 序 碳 圈 所 能 任 受 之 娄 度 是 也 。 普 通 间 磁 流 ;- 自 数 
二 和 份 皮 配 至 六 伙 配 : 励磁 流 与 发 香 之 高 低 ， 中 不 成 下 下 例 ， 但 巨大 之 励磁 流 ， 自 有 
其 优 腔 之 点 










年 五 月 五 日 ) 





(十 二 











si Re - 


电 园 最 禾 俩 7 ChnsReaus 


昔 图 ( 即 活 励 乏力 )……… 香 图 用 租 遵 称 图, 荡 大 纸 简 上 而 成 和 钛 磁 标 空隙 “ 
间 ， 其 误 合 阻 率 其 小 ， 和 欲 磁力 卉 弦 效率 增高 ， 则 磁极 间 之 空隙 须 粹 小 ， 因 罕 陈 之 磁 
阻 ， 较 伐 必 大 至 数 千 倍 也 。 多 数 揭 击 器 之 得 圈 、 
， 用 秋 各 莘 数 百 图， 其 刘 合 阻 李 葛 自 五 欧姆 至 
十 欧姆 ， 另 有 一 种 揭 疡 器， 其 理 圈 仅 用 粗 称 数 一 
图， 混合 阻 率 低 至 0.001 欧姆 者 。 香 围 接 认 边 
出 爸 历 器 之 次 儿 称 圈 ， 其 初级 称 图 旭 接 区 炉 遇 
管 之 屏 极 同 路 内 ， 初 级 与 航 称 圈 之 比率 欧 坊 “本 
25;1， 例 如 某 扬声器 所 用 之 爸 历 器， 其 初级 乏 
圈 吉 册 五 号 粮 缔 四 千 粮 ， 次 航 弥 圈 当 用 十 九 号 
糙 线 一 百 廿 转 。 现 时 活 面 和 圈 之 揭 诅 器 ， 理 图 二 
之 炉 数 ， 自 一 瑟 至 数 千 粳 不 等 ， 而 此 用 弹 签 以 、 
支持 於 空隙 之 中 。 浊 
音 圈 变压器 ……… 香 圈 杰 压 器 乃 一 降 压 亚 压 器 ;用 己 配 合 揭 瑶 器 之 混合 阻 
力 (Impedance) 至 输出 管 者 ， 共 初级 系 图 聘 次 角 乏 圈 琅 数 之 比 乱 20 江 至 30:1 ， 蔡 
电 和 所 避 计 须 通 合共 输 量 管 。 例 如 输出 管 香 13A 
或 10 式 ， 旭 该 种 伙 压 器 须 有 狗 五 千 欧 之 混合 
一 上 阳 达 ， 其 他 车 9L 或 50 式 旭 须 有 二 千 欧 。 惟 五 
 ， 千 欧 之 爸 压 器 二 亦 可 用 从 71 式 或 50 式 输 生 管 
上 ， 而 二 千 欧 之 磷 压 器 ， 旭 不 可 用 於 112 A 或 
10 式 输出 管 上 ， 因 和 欲 得 不 失 丑 之 骨 音 ， 香 图 帮 
。 压 器 之 混 合 阻力 ， 不 得 低 座 柱 出 管 之 训 合 阻 率 
一 牢 以 下 ， 故 没 计 爸 压 器 时 初 航 称 轿 须 篇 五 千 
凡 ,者 是 旭 上 上 述 四 种 办 出 管 ， 央 可 适用。 
用 认 推 挠 式 中 之 香 轿 构 压 器 ………: 装 
活 奇 称 圈 揭 声 器 认 推 挽 式 检 出 级 ， 则 香 圈 构 礁 
”器 之 初级 穆 圈 须 届 推 揽 式 释 压 器 之 次 级 穆 圈 相 
过 。 但 十 可 伙 压 器 之 过 认 特 性 ， 须 极 完 美 ， 否 
划 不 能 通用 ， 理 有 少许 电能 之 损失 。 
若 推 挽 式 沟 压 器 之 过 率 半 性 不 良 者 ， 宣 换 以 特 开 之 音 圈 杰 压 器 ， , 将 揭 部 器 
两 原 有 香 图 释 压 拆 去 不 用 。 


探 用 抑制 圈 坊 输出 电路 ， 而 推 挽 式 输出 管 旭 用 ?1 者 : 知 图 奉 历 器 之 初级 
和 贸 围 即 可 接 钛 输出 回路 中 。 者 迷 出 管 坟 10 3 》 宜 用 特 裂 之 可 阐释 厦 器 ， 将 抑制 圈 “ 
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高 遇 率 放大 器 
调节 和 烷 圈 之 设计 
全) 

和 粗 迷 圈 发 计 


要 设计 高 过 这 伙 压 器 的 初级 粽 圈 ， 因 和 需 各 方面 街 突 很 多 ， 故 不 是 椿 容易 事 
情 。 届 许 时 非得 面 面 厌 到 ， 很 内 得 着 良好 的 千 果 。 绩 计 初 级 称 圈 的 时 候 ， 照 传 静 能 


7 力 上 讲 ， 党 然 以 综 轿 念 多 站 旦 与 次 级 之 配合 辣 近 合 仿 好 > 改 只 须 把 初级 迎 圈 线 好 合 


:加 
5 


) 套 在 区 航 季 圈 训 面 就 好 了 (用 集中 式 或 分 伤 式 均 可 )。 不 过 有 一 层 ;如 按 禾 压 器 原 
理 来 训 ， 当 要 压 器 的 灵 儿 和 鳞 初级 乏 圈 之 比例 意 天 时 ， 则 具 压 亦 仿 天 ， 且 现在 灵 灶 粽 
图 饭 息 调节 储 电 器 容量 以 及 所 厅 收 最 低 波长 所 限定 〈 昂 第 三 第 四 两 章 ) ， 则 初 儿 方 
面 反 以 称 圈 但 少 短 妙 不 过 话 呈 如 此 讲 ， 高 过 李 歼 压 器 ， 奥 普通 寿 压 器 完 有 不 同 地 
方 ， 过 庄 语 无 詹 必 ， 则 由 初 儿 入 圈 所 生出 的 压力 粮 ， 当 然 有 极 大 的 漏 磁 而 没有 通过 


”次 狼 乏 圈 。 故 我 们 如 亦 申 普通 釉 压 器 ， 鹿 板 文章 的 筑 起 比例 来 ， 划 次 儿 稼 圈 所 生 的 


电压: 必定 币 小 至 不 可 名 状 了 ， 故 不 能 里 以 籽 圈 厂 数 得 例 。 平常 初次 两 称 轿 是 十 五 


熏 天 十 圈 ， 表面 上 中 是 四 与 一 之 比 ， 而 实际 上 因 须 得 到 良好 选择 性 的 入 故 ， 配 合 较 


这 ， 电 历 之 比 仅 需 一 ' 二 至 一 :四 倍 而 已 。 更 进言 之 ， 我 们 试 把 鞭 空 管 放 天 的 原理 


来 狗 察 一 下 ， 可 知 叶 空 管 办 出 雨 端 所 能 得 到 的 放大 傈 数 ， 需 G= 公 x 去 DR “此 


大 Rp 符 屏 极 电阻 ，Ro 需 输 出 荷载 电阻 。 改 理 们 欲 得 到 其 窑 管 大 -点 的 放大 ， 必 须 


”用 荷载 的 阻力 意 大 悉 好 ，( 此 盛 荷 载 郎 代表 高 过 李 攻 压 器 初 航 称 圈 )。 例 如 荷载 电阻 


。” 乱 屏 极 电 阻 之 三 倍 时 ， 则 实 得 时 空 管 之 放大 傈 数 仅 坊 百 分 之 七 十 五 也 。 驶 且 过 三 导 


容 管 的 屏 极 电 阻 ， 我 们 在 各 种 中空 管 的 特性 表 上 ， 可 以 酒 到 都 是 很 天 的 ， 兆 其 以 幢 ， 


。 柱 式 时 空 管 需 最 基 ， 故 初 疾 入 图 混合 阻 力 较 大 ( 印 义 圈 数 加 多 ) 不 能 得 到 高 的 放大 ， 


。” “。 粮 之 街 突 之 点 内 多 ， 我 们 必须 择 一 个 折 志 的 办 法 ， 方才 可 以 得 着 最 大 的 效力 照 
。 平常 所 用 幢 福 式 初 毅 灶 圈 大 绝 绕 四 十 图 ， 那 底 放大 傈 数 已 可 满意 了 。 


第 四 DO 页 【《 韶 三 年 五 月 五 日 ) 第 一 知 : 









Te 三 必 有 、 









粤 男 加 红 区 7]/chireFsao 


于 基 初 欠 大 夫 配 合 的 各 度 ， 所 需 所 请 要 的 于 择 性 以 及 收音 机 用 拓 久 从、 
管 等 等 而 定 ， 在 已 屋 计 好 的 收 香 机 ， 当 於 配合 程度 或 转盘 上 最 良好 精确 的 位 置 ， 只 
须 试验 决定 。 此 处 第 二 图 乙 所 示 是 两 个 用 评 幅 柱 极 芙 空 管 的 高 遇 李 放大 器 ， 在 右面 ， 
的 是 近 配 合式 ， 初 炎 营 图 用 长 包 合金 * 称 绕 四 十 图 ， 直接 线 在 亦 级 稼 图 贸 桶 极 一 端 
的 上 面 ， 中 间 突 隔 以 薄 息 称 布 或 颖 -一重 而 已 。 间 种 乡 圈 因 和 坑 是 配合 狠 近 的 ， 故 收 鞋 “ 
时 对 艾 导 择 一 点 ， 当然 不 十 从 好 。 贺 中 在 左 万 的 烙 圈 ， 普通 最 篱 常用， 过 襄 的 初 狼 
狼 圈 混合 阻力 很 大 ， 弹 入 是 很 租 狗 ， 和 线 在 有 糟 的 轴 上 ， 而 套 入 次 狼 称 围 接 桶 极 的 
头 囊 与 次 航 距 几 锡 二分。 过 种 和 综 圈 光 於 用 在 幢 杨 极 芙 空 管 误 ， 旗 有 相当 阻力 ， 能 
使 放 天 满意 ， 同 时 轨 共 选择 性 亦 因 配合 的 关 傈 ， 十 分 适用 。 有 了 时 在 初 角 和 粮 网 上 接 - 一 “ 
二 转 乏 图 一 头 不 违 接 。 如 此 则 因 和 需 对 於 叉 儿 粹 加 有 储 电 量 开 傈 ， 故 对 从 广播 电波 的 
放大 更 觉 平 坦 了 。 至 套 超 等 外 差 式 ， 如 中 间 遇 率 放大 用 的 选 界 式 闵 图 ， 因 希 初 角 鲜 
次 儿 多 是 一 样 ， 故 初级 统 圈 数 仿 中间 遇 率 饭 及 调节 储 电 器 所 限定 ， 此 种 配合 程度 企 
秽 选 界 过 波 的 天 狭 而 定 。 二 


( 第- 关 痢 3 
更 动 配合 而 发 生 的 作用 


稳 压 器 初 丈 两 航 碳 力 配 合 之 后 ， 其 与 咸 感 得 电压 和 电流 的 天体， 可 看 第 三 “ 
。 图 甲 的 L3L4 入 轿 配合 较 速 ， 换 句 应 议 ”就 是 雨 粮 轩 中 间 舍 隔 有 相当 距 礁 ， 故 2 
”Is 所 生 的 破 力 稼 仅 少 数 是 经 过 L4 的 。 设 调节 储 电 器 的 人 熏 电量 由 小 坎 大 ， se : 油 
“” 义 图 中 所 得 的 电流 如 第 二 图 ( 甲 ) 的 曲 义 人 A 所 示 ， 甚 中 的 最 高 一 点 ， 就 是 去 明 配 合 图“ 
在 谐振 时 电流 最 大 的 情形 。 过 逢 曲 粮 上 部 中 宜 尖 金 ， 以 得 到 良好 的 导 择 性 ， “用 汪 本 
际 上 荡 怕 太 尖 铝 之 后 香 量 减低 ， 亦 篇 不 俏 . 和 








假使 将 两 称 围 渐渐 移 近 ， 则 工 ? 所 产生 的 磁力 穆 穿 明 工 5 可 水 渐 加 乞 ， ,调包 
狐 路 的 电流 可 以 增 大 。 不 过 应 中 如 此 玄 配 合 过 了 一 守卫 办 生 亦 是 不 相宜 宜 的 。 和 : 肖 ， 


志 合金 二 Nichbrome 
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密 加 有 您 师 思 cu 


”过 种 电流 、 由 粮 轿 3 之 破 力 纺 诱 半 发 生 之 后 ， 其 电流 之 方向 按 偷 氏 定律 * 通 产生 另 
。 一 磁场 ， 策 原来 磁场 相抵 消 ， 故 炉 圈 工 ! 之 电流 入 仁 强 大 ， 抵 消 力 仿 甚 。 此 外 在 粮 
， 圈 L4 的 电流 ?其 大 小 与 是 否 谐振 亦 有 责 低 ， 如 我 们 把 调谐 称 圈 的 储 电 器 帮 励 起 来 ， 
。， 使 调谐 器 的 本 身 波长 由 最 小 而 二 至 最 大 ， 著 友 当 波长 渐 近 谐振 时 ， 稼 圈 L4 中 的 电 
。” 流 灯 秆 增高 ， 不 过 电流 仿 大 之 人 后， 发 生活 阁 能 力 的 破 场 亦 补 减弱 了 。 故 有 时 中 配 诗 
甚 近 兹 且 极 合 谐振 ， 牵 图 工 4 电流 非特 不 二 加 而 反 沽 少 的 。 此 外 由 二 粮 圈 移 近 所 发 
，” 生 的 早 着 现象 如 图 二 ; 甲 ) 的 三 曲 称 B, C, D 所 示 在 D 曲 乡 上 有 三 个 训 尝 ， 左 右 雨 
西点 表明 有 两 个 器 振 驾 的 情形 。 换 句 话说 因 需 初 交 雨 级 配合 太 近 了 ， 以 致 接 收 一 个 
，， 播 理 台 的 播 开 可 锥 刻度 稻 两 感 上 均 能 政见 的 。 
在 过 圳 就 有 人 要 间 ， 那 床 配 合 的 遗 近 ， 究 葛 到 何 种 程度 ， 和 结果 最 佳 。 请 看 
下 壕 的 试验 就 明 螟 了 。 假定 收 粮 圈 L3 奥 L4 相 距 锡 十 呢 ， 过 样 因 篱 乏 圈 起 3 所 生 的 
”磁力 入 没 有 穿 过 L4 故 互相 均 不 起 作用 j} ， 说 使 我 们 将 过 两 个 称 围 渐渐 移 近 一 些 ， 可 、 
已 做 到 在 次 狼 粮 图 上 生出 三 微 电 流 乱 止 ， 若 使 再 将 穆 圈 移 近来 ， 著 底 糠 圈 起 3 所 生 
的 磁力 粮 ， 其 穿 过 L4 者 渐渐 加 多 ， 其 待 果 区 级 称 轩 中 所 诱导 出 的 电流 和 和 包 压 ， 亦 
还 渐 加 大 ， 直 到 和 后 来 ， 因 篱 两 称 圈 过 分 靠近 ， 以 下 灵 烽 半 出 的 电流 ， 共 所 生 贡 声 
”很 有 力量 与 初级 入 转 起 作用 ， 如 上 壕 而 可 知 诱 遵 磁场 既 渐 次 相 消减 弱 ， 次 狼 电 流 灰 
逐渐 减 优 了 。 在 砍 毅 电流 不 再 受 配 合 移 近 的 作用 而 寺 加 时 ， 吉 时 的 配合 程度 就 叫做 
了 栈 界 配合 请 圈 第 三 圆 ( 乙 ) ， 在 过 语 界 点 以 前 次 级 入 圈 的 电流 是 会 随 配合 逐 渐 移 近 
， 而 卉 加 的 ， 在 后 旭 电流 反 因 配合 移 近 而 减 少 。 
二 由 上 面 看 起 来 ， 我 们 配合 的 时 候 ， 当然 以 念 近 晓 界 配合 点 意 好 ， 配 合 再 这 
0 些 ， 则 传 静 能 力 薄 世 ， 再 近 些 旭 吐 择 性 不 佳 ， 三 且 在 砍 级 储 电 器 ， 因 厌 础 力 入 配合 
的 缘故 ， 生 和 节 时 有 影响 初级 的 趋势 ， 业 果 因 篱 趴 空 管 屏 柱 极 间 的 储 电 量 作用 而 起 振 
。 温 现 象 。 芒 上 是 渤 择 性 对 蕉 配 合 下 近 的 情形 ， 此 外 选择 性 对 於 调节 和 糠 路 的 电阻 ， 泵 











一。 有关 傈 的 ， 因 不 涉 本 章 杰 不 详 壕 。 ( 待 炉 ) 
关 Tenz"8 [Law 


利用 和 无线 电机 辨别 划 之 酸性 

梨子 生 束 ， 中 於 外 贡 可 知 一 班 ， 但 突 不 可 圭 ， 区 有 美国 电学 家 ， 创 用 一 种 

。 册 收 丕 相仿 之 机 器 ， 以 因 划 之 酸 甜 "法 认 机 之 前 接 一 电 鳞 ， 和 后 接 一 扬 避 器 ， 链 芋 有 
两 尖 针 ， 开 机 和 后 上 馆 上 侈 针 刺 大 菜子 ， 即 由 提 声 器 放出 不 同 之 声 芍 ， 革 之 酸 甜 即 辩 ， 
。” “。 藉 划 作 低 触 声 ， 酸 棒 檬 作 尖 欠 瑶 ， 香 若 作 重 洱 世 ， 有 肠 作 间断 声 ?要 之 其 工作 乃 ， 
| 右 酸 质 之 淡 ， 使 通过 电流 之 多 少 而 发 不 同 尖 混 之 声 。 
第 四 口 二 真 ， (和 第 一 千 : 
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第 一 百 十 三 图 ， 乃 
起 明 储 电器 ， 在 收 香 机 奥 电 
源 部 之 效用 ， 站 韭 一 工作 和 义 
路 疾 也 。 人 
得 上 关 傈 颇 大 ， 坛 驻 者 必须 
和 Si 
事 朴 蔷 。 璧 如 用 储 电 器 C ， 
其 作用 可 沽 短 天 入 长 度 ， 凡 
长 天 入 而 收 均 短 波长 可 用 之 
o 虞 称 上 导 中 ， 储 电器 C， 
用 1Mfd 或 再 大 一 些 岁 可 ， 


以 防 电源 释 压 器 初 区 胃 之 确 ， 


称 储 电器 CV 壬 CV? 篇 收 香 
机 之 调节 储 电 器 ， 因 Cry 与 
Crv2 慎 同 轴 调 节 者 ， 故 另 介 
一 CV1 ， 蓄 接 於 CV 上 :以 
抵偿 'CV 奥 CV2 相差 之 容量 
o 储 电 器 C4C5C9Gl0 ， 

ee 路 备 电 器 2 C3 
C6C7 Cs 旋 配合 储 电 器 :用 
凡 配 合 雨 航 ， 以 倩 淫 某 征 过 
达 者 。 图 中 虚线 下 表示 电源 
部 ， 储 电器 C1 C2 用 以 减少 
双流 管 载荷 不 等 至 电压 之 波 
矶 者 。 此 外 储 电 器 在 普通 线 
路 中 不 常见 ， 惟 和 欲 肛 一 极 良 
逢 2 基 
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FE 汉王 有 忆 


好 之 整流 器 ， 则 必 不 可 少 
Ca C4C5 其 储 电 量 构 乱 2 亚 
8 Mfd ， 与 扼 制图 配合 而 滤 
去 直流 波 副 之 用 。 储 电 器 
C6 C7 Cs 容量 乱 1Mfd 或 较 
大 储 电 器 ， 鞋 高 李 电流 不 
能 径 分 电 琢 阻 ， 故 必 灰 此 储 
电器 以 通过 之 ， 而 不 使 其 加 
驾 至 代 电 器 也 。 


第 一 百 十 四 图 ， 适 
宜 庆 自负 之 超 外 式 收 香 机 ， 
奥 造 时 各 胃 用 金属 板 隔 骏 ， 
搁 礁 亦 用 金属 者 ， 故 接 入 等 


” 划 简 犯 ， 此 机 中 间 过 李 角 用 


幢 桶 韵 空 管 ， 共 刻 力 怠 普 通 
两 航 者 尤 过 之 ， 第 一 航 检 波 
前 之 高 过 这 放大 ， 不 特 能 卉 
加 各 量 兹 可 改良 玩 择 性 。 
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a Trade Name Index 








牌 号 秽 造 者 
Aero 一 一 Chas. Hoodwin Co, 
Arborphone 一 Peerless 
Allied Radio Co. 一 Columbia Radio 
Acme 一 Acme Electric Co. 
Acratone 一 Federated Purchaser 
Airline 一 Montgomery，VWard & Co. 
Amertran 一 American Transformer Co， 
Amrad 一 Amrad Corp. 

Apex 一 United States Radio & Televi- 
Sion Co. 
Arcadia 一 Wells Gardner Co,. 
Argus 一 Argus Radio Corp， 
Atchison 一 Atchison Radio Mfg. Co. 
Atwater Kent 一 Atwater Kent Mfg. Co. 
Audiola 一 Audiola Radio Co, 
Autoverter 一 Radiette 
Aztec 一 Stein，Fred VV， 
Baldwin 一 Nathaniel Baldwin Co. 
Balkite 一 National Transformer  Mfg. 
候 已 : 

(Balkite Sales Division) ， 
Bosch 一 American Bosch Magneto Corp。 
Brandes 一 区 olster Radio Corp . 

Bremer Tully 一 Bremer Taly Mfg. Co. 
(Now Brinswick Radio Co.) 
Browning Drake 一 Browning ”Drake 

Corp.- 
BrunswicKk 一 Brunswick Balke 
Collender Co. 

(Brunswick -Radio Co.) 
Buckingham 一 Buckingham Radio Co. 
Bush & Lane 一 6ush & Lane Piano Co， 
Capbehart Orchestrope 一 Capehart Corp 

Webster Elec. Co. 


“第 九 期 






( 蔬 二 年 五 月 五 B) 


牌 号 鼻 造 者 -本 
Cardinal 一 Long Radio Co. 慎 
Cardon-Sparks 一 Cardon-Sparks Dhon- 

ocraft Corp. 二 
Carteret 一 Carteret Radio Lab 
Clarion 一 Transformer Corp. of 

America 
Cleartone 一 Cleartone Radio Corp: 尼 

Div. of Cincinnati Time Recordcr- 
Colonial 一 Colonial Radio Corp. 章 
Columbia 一 Columbia Phonograph 9 

(Columbia Radio Co.) -和 

Counterphase 一 Bremer Tully Mfg.Co. 

(Now Brunswick Radio Co) 
Crosley 一 Crosley 了 adio Corp， 
Daven 一 Daven Radio Co， 
Day Fan 一 General Motors Radio Corp: 站 
Dayrad 一 The Radio Products Co. 
DeForest 一 DeForest Radio Co, 
Delco 一 Delco Appliance Corp， 
Dewald 一 Pierce Airo, Inc, 
屯 arl 一 Freed Radio Corp， 
也 chophone 一 Radio Mfg, Co.，Ltd.， 
也 dison 一 Edison, Thomas, A., Inc 
了 lectrad 一 Electrad，Inc， 

也 merson 一 Emerson 人 Radio & Phono- 
graph Corp. 
Envoy 一 See 工 C. A. 
Erla 一 Electrical ResearchLaboratorie 

Eveready 一 National Carbon Co. 
Fada 一 Andrea 了 .ADD.，Imc. 
Federal 一 FedefalRadio Corp， 
Find-AlH--Eind-AH RadioCo- 
Freed 了 Eisemann 一 FreedRadio Co. 
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(Stewart-warner R=-101A 廊 B) 
滥 稼 115 Y 音量 最 大 时 ， 用 每 伏 
股 1000 殉 姆 之 志 攻 才 ， 自 各 里 空 管 
座 生地 糠 加 ， 量 得 之 筷 奈 如下 o 
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用 途 ”“ 符 标志 有 耳 ” 屏 不 幢 醒 区 丙 电 际 
高 放 2.4 243 68 2.75 
检 波 2.4 80 68 6 
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昌 园 加 您 区 CunvRan 


汝 你 过 常识 网 痊 


苏州 间 门 中 市 下 塘 张 浩 欧 
(409 间 ， 中 国 无 称 电 第 二 期 ， 七 七 间 之 答复 ， 谓 “ 机 中 各 部 之 储 电 量 之 大 小 ， 
”大 都 崩 根据 过 这 而 算得 者 ”， 在 检 波 航 之 可 释 储 电器 ， 固 可 由 过 这 而 推 筑 “ 
， 其 从 人 笛 电量 如 何 可 依据 过 率 而 算出 ， 敬 请 明 数 。 
( 答 ) 除 上 述 储 电 器 之 外 ， 储 电器 俊 用 以 作 配合 (Coupling) 深 路 (By-Pass) 
及 断 流 (Bloking) 之 用 ， 故 视 其 所 低 过 之 过 率 而 定 也 。 例 如 在 检 波 儿 前 之 。 
丙 电 阻 旁 路 储 电器 ， 因 过 率 屏 高 ， 则 用 .1 至 .5MFD 。 而 检 波 以 后 之 低 角 率 
两 电阻 劳 路 储 电 器 ， 则 须 用 .5 至 1 MFD 者 。 且 用 旁 路 储 电 器 时 ”其 用 蕉 扼 
制 圈 前 ， 与 圈 和 后 亦 有 天 傈 ， 用 认 扼 制图 前 者 容量 可 较 大 ?在 后 则 较 小 * 周 了 
无 移 轩 数值 之 规定 (请 套 关 本 杂 苇 第 四 期 一 〇 六 页 ) ， 但 试验 装 釜 时 ， 要 灾 昌 
视 遇 这 之 需要 而 定 也 。 SS 

松江 松 降 弓 遍 丛 性 路 园 金 桂 畦 具 
(410 间 ) 动 人 自 驱 A409 雨 管 收 香 机 一 具 ， 甲 电 用 45 乙 电 用 90 及 45V， 惟 用 “ 
乾 电 池 价 值 术 贵 ， 今 气 利 用 电 答 电 ， 但 做 不 电 竹 傈 直流 220 伏 腕 ，( 有 时 
或 220 伏 脱 亦 不 足 )， 如 不 用 蔷 电 池 ， 不 知 另 有 简便 之 方法 否 。 如 有 ， 应 用 
何 种 机 械 ， 亚 美 公司 能 代 届 计 否 ， 其 价 须 多 少 ， 人 使 一 定 需 用 医 电 池 ， 则 

， 甲 乙 电 公用 者 ， 其 价 每 具 若 干 乞 放 中 国 无 乏 电 杂 巷 中 赐 敌 需 幸 。 
过 ) 等 处 有 直流 电 ， 可 有 革 电池， 则 收音 既 可 清晰 ， 充 电 杰 甚 简便 ( 见 
科学 闭 书 第 三 册 二 十 页 。) 车 欲 用 直流 电 ， 请 将 所 用 其 空 管 数 ， 及 称 路 等 ， 
群 币 示 知 ， 可 代 设 计 ， 屋 计 费 随 简 繁 而 定 
上 海 大 东 门 宪 闵 生 号 周 丽 早 扣 
(411 问 ) ，“ 刻 见 友人 不 绞 电 源 释 压 器 一 只 ， 需 用 次 级 穆 圈 2.5V1.75A 其 窑 管 四 兵 
: 其 牧 磊 相 而 只 用 一 根 ， 普查 问答 荣 刊 十 二 同 十 三 而 钨 此 号 之 稳 ,， 可 示 请 
将 美国 标准 称 自 元 号 起 到 四 十 二 号 止 ， 每 种 之 粮 能 通过 天 许 电 流 ， 刊 伤 中 
国 无 乏 电 杂 诗 上 ， 以 供 自作 释 压 器 者 参考 ， 而 省 时 间 : 很 须 以 一 总 之 称 分 

米 四 次 也 ， 不 知 以 篇 然 否 。 科 
( 答 ) 此 稼 似 需 九 号 ， 线 时 颇 不 易 易 ， 故 普 肖 淆 就 炉 之 。 附 美国 标准 尊称 志 
0 2 


也 


人 






































ea 
灿 55;7 六 1 日 呈 和 攻 二 2 .54 31 .035 
2 44.1 2 .483 32 .042 
3 35.0 13 3.5 23 34 33 .033 
4 27.7 二 24 .27 34 .026 
5 22.0 15 2.3 25 .2 835 .021 
6 17.5 这] 三 区 | 26 网 6 
< 13.8 17 1.3 27 .13 37 .013 
8 11.0 18 1 28 中 38 .010 
9 8.7 19 .86 29 .084 39 .008 
10 6.9 20 .68 30 .067 40 .009 


”上 济 老 邑 子 路 天 末 里 五 六 坟 号 黄 明 有 照 


412 间 ) 。。 欲 照 图 做 机 一 只 ， 未 知 可 否 ， 粮 路 罗 否 。 成 策 如 何 ， 最 收 何不 。 低 
过 这 伙 压 器 TI T? ， 应 用 状 比 北 乱 最 合宜 ， 及 乙 和 电池 共 用 洒 伏 胸 。 


0) 来 图 应 用 其 危险 ， 请 勿 营 试 。 
。 天 津 西关 内 大 街 张 伯 源 
(418 间 ) 鄙人 有 意 研究 扰 移 电 ， 而 苦 钨 相 当 着 碍 ， 现在 中 冉 得 趴 厅 车 ， 但 仍 有 


困 崔 ;各 种 零件 代表 的 符号 不 能 辨别 ， 同 着 义 路 应 当 接 雾 件 上 的 位 置 ， 以 
旭 及 慌 近 的 学 理 ， 请 介 铬 一 二 醒 书 厌 北 何 店 出 版 价值 若 于 。 


。( 答 ) 各 种 另 件 代表 符号 请 购并 苏 氏 科学 司 书 ， 芒 书 站 过 收 香 及 扰 黎 电 原 理 
， 每 册 价 洋 中 角 。 已 知 照 营业 部 寄 奉 目 儿 一 份 。 

。 其 江 间 站 外 石 家 过 六 号 蔡 净 吉 

(414 间 ) 。。 余 握 婴 单 管 三 同 路 式 收音 机 -有 具 ， 用 蛛网 稳 概 十 五 曾 式 三 片 ， 以 二 十 











乱 00046, 趴 袜 管 用 C509 ， 其 效果 佳 否 。 





% 


”( 答 ) 蛛网 称 恢 先 缠 灵 裤 称 围 五 十 团 ， 次 缠 初 入 线 圈 十 数 图 ， 须 试验 合 决 定 . 
”” 。 再 生 力 粮 圈 糕 庆 另 一 蛛网 板 上 粳 四 十 五 图 ， 以便 时 上 上 板 推拉 调 创 | ， 故 共 
用 二 块 蛛网 板 已 金 。 收 得 机 之 成 精 ， 不 但 届 基 烷 圈 及 时空 管 ”各 件 均 有 关 ， 


- 傈 也 。 如 所 有 用 品 均 探 用 优质 者 ， 旭 效果 必 佳 。 
5 ( 必 : 号 年 五 上 月 五 -BOD) 第 一 答 





从 号 漆 包 狠 间 红 法 (波长 二 百 至 五 百 公 尺 ) ， 各 同 路 搞 莉 克 圈 ”全 电 器 容量 
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舍 昌 园 最 称 多 71cunRniin 

上 海 辣 斐 德 路 一 三 六 五 号 张 国 蕉 

(415 间 ) 今 欲 自 观 一 管 或 二 管 ， 不 用 天 地 称 的 收音 机 ? 了 因 欲 放 旅 行 便利 ， 用 手 
提 式 的 。 一 管 本 境 可 收 否 ， 二 管 最 让 可 收 到 何不 ， 亚 美 公司 有 贸 路 图 及 和 


本 材料 否 ， 匠 简 不 在 内 ， 其 价 多 若 干 。 
( 答 ) 普通 一 三 管 机 不 用 天 地 入 ， 殊 闪 收效 。 


上 海 小 南 门 外 凌 往 记 爹 承 杰 将 
(416 问 ) 吕 人 人 新风 Westing House 八 管 机 一 只 ， 用 天 粮 收 天 津 等 氏 ， 微 有 可 “ 
天 ; 但 灰 贡 极 大 ， 未 知 何故 。 郎 使 收 本 坊 ， 用 天 乏 畦 ， 认 未 有 播 刘 之 波长， 
处 ， 亦 有 于 声 。 请 问 别 杆 收 得 机 ， 有 此 种 情形 否 ， 有 何 法 改善 。 
( 答 ) 此 傈 天 电 王 授 ， 撼 法 改良 。 


上 海 查 锦 路 一 四 二 号 朱 自 间 
C417 间 ) 圭 通 可 中 内 有 禹 因 二 个 ， 正 (上 ) 一 俩 (-) ,有 何 妥 曙 ， 吉 轿 归 和 
， 少 作 分 别 ,或 钱 必 有 分 别 。 

( 答 ) 所 云 二 个 穆 圈 ， 丽 傈 串联 ， 广 正 者 接 乙 电 正极 ， 生父 克 

, 用 天 役 乌 磁 性 之 从 别 。 

于 州 城内 包 衙 前 三 四 名 证 生成 

CH8 间 ) 。 吕 入 之 及 C A 七 号 作 管 收 普 机 。 今 多 号 接 _ 提 诅 器 ， 未 知 可 能 梧 ， 如 
可 能 者 ， 其 接 法 如 何 。 至 多 可 接 玛 克 英 尺 这 ,接合 其 只 度 要 减 医 否 ， 此 所， 
疡 器 亚 美 公司 有 国产 出 品 否 。 

( 管 ) 可 接 二 犁 击 器 ， 如 用 电磁 式 者 则 奥 原 有 昔 接 ， ,用 永久 克 石 式 着 可 及 
接 外 墩 出 稳 厅 器 初 航 上 ， 且 串联 一 1 MF D 固定 储 电 器 。 


(419 间 ) ”鄙人 之 及 CA 七 号 及 管 收 昔 杰 ， , 无 法 收 天 短波 播音 ， 今 欲 添加 一 短小“ 
接 粮 机 ， 介 有 收 划 短 波 之 可 能 ， 未 知 亚 美 公司 条 本 中 ， 有 短波 屡 秆 机 巍 造 “ 
法 否 o 邵 本 中 扰 此 项 岗 造 法 ， 可 证 定岗 否 
( 答 ) 范本 中 仅 直 流 短 波 机 接 逢 器 。 因 各 机 之 构造 不 同 ， 不 .一定 能 应 用 ， : 靖 
向原 念 碟 莉 以 通 合 之 机 装 用 和 是 。 二 
上海 否 斐 德 路 一 三 六 五 号 张国华 ES 
(420 问 ) 。 今 有 Tiffang 六 管 交 流 机 一 只 ， 因 和 欲 知 此 机 之 禾 路 : 以往 研究 起 见 
将 此 楼 渤 到 亚 美 公司 ， 测量 机 内 另 件 之 容量 ， 总 请 给 图 ， 未 向 可 再 ， 简 可 
者 ， 其 手续 费 若干 o 汉 
(等 ) 可 以 代 篱 铀 验 ， 惟 因 须 逐 件 仓 十 较 验 ， 手 炉 估 烦 , 须 收费 信 十 元 。 


第 九 其 (二 二 年 五 月 五 日 ) 第 四 一 一 真 ， 


遂 
7 
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哼 杀 2 人 任 7 ChinrvwResdio 

上 海南 市 陆 家 浜 茶 储 弄 五 号 隆 道 习 

| (421 问 ) ，。 亚 美 乞 本 第 二 种 ， 亚 美 公司 可 代 婴 否 ， 每 只 共计 银 若 干 ， 此 机 当 收 香 

归 。 时 效力 如 何 ， 能 否 奥 箱 本 第 一 年 相 同 。 当 播 理 时 夏 石 机 在 若干 里 内 能 收音 
清晰 。 


( 笃 ) 第 二 种 范本 可 代 刚 ， 除 用 件 外 收费 十 五 元 。 收 亚 效 力 苍 佳 。 因 发 射 力 

闫 小， 矿石 机 不 能 收 划 。 

， 素 县 北 门 外 九里 浅 泰 来 机 器 裂 类 粉 厂 秦 佐 梁 

(422 问 ) 做 厂 有 百 乐 牌 四 管 直流 电 收 香 机 一 座 ， 芙 空 管用 RCA 221 三 只 。222 

一 只， 在 日 间 收 音响 ，-- 至 晚上 电 自 发 电机 一 开 ， 收 香 即 发 出 一 种 隆隆 之 
毅 ， 除 中 央 ， 杭 州 ， 及 中 昔 电 吝 可 以 收 匠 处 ， 其 他 电 吝 一概 收 不 清楚 ， 按 、 

， 和 散 厂 所 用 电话 机 傈 220 V. 直流 电 ， 未 知 有 何 解 救 方法 ， 及 其 原理 ， 请 详 儿 

本 示 知 9 

0 ” 此 种 情形 ， 香 直流 发 电机 整流 子 与 炭 极 间 发 生火 花 所 特 ， 可 照 扰 粽 包 

攻 问答 蒙 刊 第 十 五 期 一 九 六 页 天 九 三 间 ， 欠 发 电机 两 炭 极 间 串 接 雨 只 2! 或 4 
ME D 储 电 器 ， 再 於 中 必 接 地 。 


平湖 东 门 小 街 德 黎 钱 莫 莫 匣 划 
(423 问 ) 新风 IC A. 七 管 交流 电机 一 座 :发音 时 有 博 落 博 落 之 部 来 入 ， 有 无 办 
法 请 示 覆 
答 ) 此 种 杂 疡 如 拔 去 天 地 称 仍 不 停止 ， 旭 需 收 得 机 之 鲍 ， 其 原因 有 因 磷 礁 
器 将 损 填 者 ， 有 因 储 电 器 漏电 者 ， 有 因 接 称 不 父 者 ， 有 因 和 电阻 将 断 ， 种 种 
不 一 ”如 有 餐 验 ， 可 水 部 检查 ， 否 旭 须 迁 至 修 优 入 电 商号 检验 之 。 
上 上 海 莲 路 德 导 里 四 八 八 号 周 且 洪 
ad 则 ) 倪 落 无 各 电学 中 ， 十 一 章 一 八 三 节 内 ， 调 幅 三 法 ， 以 何 法 需 最 佳 。 双 
浊 第 十 章 内 一 百 八 十 六 图 ， 超 等 外 差 式 收 香 机 ， 人 入 何在 第 二 次 检 波 前 之 输 和 
浊 态 中 断 ， 是否 中 间 倚 可 接 多 级 射电 巡 素 放大 。 
人 答 ) 天 焰 吸 收 式 调 幅 效 力 村 小 ， 未 有 用 之 者 ， 目下 以 屏 哄 相关 公 最 基 通 
洒 5 该 超 等 外 差 法 中 断 之 处 ， 傈 接 中 间 遇 率 放大 者 ， 
人 车 以 427 作 短 波 发 报 芙 空 管 ， 则 又 一 枉 极 接 认 何不 










( 答 ) ”427 吉 急 另 一 杠 极 ， 其 除 极 应 接 乙 电 负极 。 
。 (426 间 ) 普通 所 用 发 报 机 粮 路 图 ， 以 何 式 通 共 高 凶 率 发 射 ， 何 考 效率 最 大 ， 仙 
者 副 波 最 少 。 






2 让 第 一 矢 









嘱 加 加 合作 ] ClinwRsaie 


( 答 ) 高 遇 素 费 身 现 用 大 构 以 哈 朋 林 奥 屏 良 讲 振 式 坦 普 通 ， 效 率 大 否 须 机 设 
计 奥 靶 竺 情形 而 定 。 副 波长 以 主 握 放 大 电能 式 * 符 最 少 。 忆 


莆 东周 浦 同 仁 学 校 周 ” 玉 汐 
Gl27 问 ) 。。 余 有 一 管 收 香 机 一 只 : 今 用 直流 电 凡 代 乙 电 ， 全 用 5 支 光电 娩 泡 压 小 。 
。 ” 沁 流 , 收 埋 转 乾 电 乱 鸭 ， 惟 时 有 隆隆 之 发 电机 论 ， 问 用 何 法 可 免除 之 
( 答 )- 因 丰 流 代 乙 电 未 径 访 波 ， 故 其 波 励 发 生 隆隆 之 二 ”应 加 滤波 器 " 滤波 
器 设计 见 本 外 读 第 四 期 一 D 六 页 。 
(428 间 ) “如 用 其 他 方法 以 何者 篇 宜 。 


( 答 ) 线 上 题 (427 问 )" 同 。 者 


(429 问 ) 。。 贵 公司 有 否 无 可 电报 醒 授 ， 如 有 者 请 详 答 手 灶 欠 法 ， 幼 者 请 介 相 实用 
书籍 及 机 械 等 物 。 

( 答 ) 扰 委 电 报 赣 优 责 授 。 至 欠 炉 避 电 码 ， 亚 美 代 司 有 播 计 ， 照 本 杂 读 节目 
表 内 了 时间 收 匠 之 。 元 计 

混 杭 甬 称 莘 芷 钱 金 去 居 2 


(430 问 ) 。““ 尹 镀 丰 流 电 燃 ， 厂 五 往往 需 预 防 用 户 偷 电 ， , 装 有 限 止 表 ， 如 私 添 断 光 
， 则 屋内 电 烽 ， 双 部 发 生 跳 蕊 ， 今 届 有 廿 五 支 光 烽 二 发 ， 可 否 跳 一 州 二 支 

光 夫 泡 ， 充 一 百 四 十 伏 觅 乙 电 ( 电 眉 电压 二 百 伏 腊 )。 光 状 限 制 才 有 何 影响 ， 

,将 发 生 倒 充 现象 否 。 双 甲 电 池 一 只 ， 往 往 用 比重 表 量 电 已 不 足 : 如 用 电 

” ，” 历 表 量 * 则 标 是 未 知 何故 。 - 洽 

( 答 ) 照 所 述 著 甘 ， 限 制 才 不 致 跳动 ， 接 称 蛙 电源 正面 接 电 池 正 极 ， 负 极 接 
电池 和 负极， 因 电 源 电 有 故 高 故 不 下 倒 充 。 大 概 落 电池 用 蔓 ， 电 液 大 部 酸 质 篇 三 

极 板 吸收 。 二 

(431 问 ) 照 中 国 无 煌 电 -一 佑 二 期 之 二 管 短波 收音 机 ， 可 和 否 照 普通 方法 再 加 -一般 
低 过 率 放大， RS 

装 成 合 劾 力 如 何 ， 最 过 可 收 至 何不 。 


( 答 ) 可 加 低 遇 这 放大 ， 用 揭 理 器 放 理 ， 其 效法 和 普通 收 广播 者 同 ， 装 次 合 
法 可 收 俄国 与 欧洲 短波 电 训 。 订 
席 温 东 白 澜 小 杨 家 弄 一 号 裕 成 网 在 光合 


(432 癌 ) 艇 幕 有 Philco 五 管 交 流 机 一 座 ， 收 匠 上 海 ， 区 州 ， 杭 州 ， 南京 等 购 共 一 
清净 ， 但 和 天津， 北平， 广州 等 不 渤 未 收 着 ， :天 换 长 一 再 民 从 一 要 》 Re 
三 十 尺 ， 不 知 天 入 加 高 或 长 多 少 可 收 匠 。 
( 答 ) 按 此 天 各 长度 己 级， 铠 此 机 效力 仅 如 此 5 


*# 主 振 帮 大 电能 式 二 Master Oscillator Poer 夫 ImmDlifier 


第 九 其 三 于 有 生生 三 三 三 二 汪 





各 






名 嘱 加 有 电 如 人 一 Chieesas 


上 海 虹口 东 损 华 德 路 五 号 柏 光 
《433 问 ) 地 友 蔡 君 ， 和 欲 装 一 座 无 禄 电 播 昔 机 ， 不 知 最 小 用 从 无 特 和 而 播 秋 可 清 





了 各 电车 中 示 之 。 

本 ( 答 ) 播 可 机 价格 不仅 与 无 特有 关 ， 对 所 用 何 种 称 路 何 逢 另 件 均 有 分 别 ， 最 
污 小 可 至 数 天 特 ， 普 通用 十 无 特 者 六 七 百 元 ， 亚 美 公 司 可 代 装 ， 惟 须 先 向 交 
二 通 部 人 搜 许 可 证 。 

汉 日 特 三 区 江 泪 二 一 号 孔 十 洋行 潘 志 强 名 


否 请 亚 美 公司 代 装 。 


在 汉口 收 吉 情形 如 何 未 详 ， 不 能 确定 能 否 收 得 。 亚 美 公司 可 代 装 。 
平湖 赵 家 浜 分 金 街 一 号 话 遵 生 


了 去 十分 之 四 ， 故 想 加 高 电力 ， 或 是 释 礁 器 有 损 。 
攻 人 答 ) 此 或 其 空 管用 从 所 致 ， 加 高 电压 稍 能 增 效 ， 但 应 用 时 加 接 两 电 。 
”上 海 西 爱 戌 斯 路 民 成 里 陶 棋 


百 公 尺 至 六 百 公 尺 之 间 江 
( 答 ) 欢 航 乏 圈 绕 五 十 五 圈 ， 多 上 图 7 须 自己 试验 配合 之 再生 图 绕 
四 十 五 圈 ” 


”上 海塘 山路 一 七 几 号 张 天 奇 
(437 问 ) 六 和 线圈 图 数 记 数 机 ， 亚 美 公司 有 信和 否 。 


(和 葵 ) 圈 数 记 数 机 亚 美 公司 有 售 。 
EEC 


”至 其 售 价 是 否 以 每 无 特 计 算 ， 抑 以 瓦特 多 穿 乱 定价 ， 0 
” 十 无 特价 多 少 ) ”而 亚 美 公司 可 有 出 售 奥 代 装 否 ， ” 其 装 介 车 何 ， ” 请 於 抱 


《434 间 ) 今 欲 秽 造 一 收音 机 ， 要 在 汉口 能 收 上海 各 扰 绿 电 广 播 电 吝 之 播音 ， 狗 
二 特 公 斥 至 六 百 公 故 波 长 ， 以 亚 美 公司 出 版 之 十 三 种 秀 本 内 何 种 篇 宜 ， 可 


( 答 ) 用 交流 者 以 亚 美 第 十 一 柱 范本 收 程 较 束 ， 用 直流 者 以 第 九 三 范 本 。 但 
(435 间 ) 直流 机 用 乙 电 ， 本 用 九 十 伏 腹 ， 现 想 加 至 一 百 几 五 做 觅 ， 轩 挫 穆 路 直 


不 更 动 ， 放 芙 空 管 有 损害 否 。 芮 空 管用 076 三 只 ，R G A201 二 只 ,是 五 
管 机 仿照 亚 美 第 九 种 生 本 仙 造 者 。 新 的 诺 候 其 所 收 之 和 否 非 凡 轩 亮 ， 近 因 低 


(和 6 间 ) 鄙 入 欲 必 三 同 路 乏 圈 一 只 ， 初 被 及 交角 须 用 讼 二 二 年 胶管 ， 皇 生 力 用 
一 车 牢 觅 管 ， 称 用 26 号 漆 包 稼 ;不知 要 绕 多 少 圈 数 ，"C 用 .0005， 和 欲 收 二 


| 








1 





路 加 加 铬 区 大 CchnwRedio 
计 州 市 光复 南路 三 七 号 张 德 之 
” (438 问 ) 亚 美 公司 所 出 之 444 号 扼 制 缚 图 ， 可 经 多 少 电 流 及 多 少 享 利 。 再 Pilot 

半 ， 牌 电阻 共有 五 头 ， 内 分 2800,2250, 3650, 及 4000 欧姆 ， 请 问 有 多 少 电流 。 
及 是 否 能 出 全 90 135. 180 伏 腊 ， 倘 是 220 习 .得 去 0.123 Amp。 

( 答 ) 444 扼 制 图 共 此 配 ， 三 十 享 利 。 此 电阻 以 接 放 180 伏 腹 而 论 : 则 电流 
篇 14.2 共 骨 配 其 详 秋 算法 见 问 答 荣 刊 干 九 期 三 七 九 页 

匣 州 十 至 街 高 登 街 十 四 号 沈 协 和 


Cd439 问 ) 。”， 趴 刊 第 一 期 第 区 十 三 ， 作 十 四 入 路 图 ， 据 说 明 上 上 工 用 抽 上 法 ， 但 是 加 


上 久 头 均 严 千 ， 旭 此 牙关 有 何 效用 。 八 十 四 图 襄 明 C 用 固定 CI 用 可 娩 “ 


储 电 器 ， 穆 贺 通 反之 ， 是 否 图 上 画 错 。 用 蛛 网 统 饭 直径 若干 大 小 : 初 各 圈 
用 分 头 麻 若干 图。 可 楼 桶 漏 ， 上 海 有 售 否 。 .006 可 否 用 三 个 .002 线 接 。 
( 答 ) 八 十 三 图 云 初 航 最 好 能 讼 每 十 图 分 出 一 烷 头 ， 改 图 中 未 给 明 。 八 十 廿 
图 C 中 Cl 奉 掉 错 ， 请 更 改 之 可 也 。 550 号 蛛网 板 内 径 一 时 ， 外 径 三 时 ， 
共 十 一 商 ， 初 航 绕 六 七 十 圈 ， 每 十 国 汪 个 当 o 可 楼 桶 漏 ， 上 海 缺 货 。 三 个 
.002 这 联 ， 可 作 .006 用 


漳州 定 咸 南路 十 二 号 花 天 来 


(440 问 ) 今 欲 自由 低 过 率 撤 大 十 二 芮 空 管 一 部 乃 供 留声机 及 光电 管 凡 得 之 需 洒 


, 其 入 路 间 请 於 下 期 刊 出 。 

( 答 ) 请 将 需要 之 情形 ， 如 用 何 丁 趴 空 管 ， 凡 出 段 所 搂 损 声 器 之 混合 阻力 竺 
群 刺 谣 明 ,当代 乱 屋 计 。 

(441 问 ) ”无 糠 电 专 门 学 埠 ， 在 浙 上 有 否 可 允 相 当 画 授 机 并 ， 请 下 期 登 示 。 

( 答 ) 芝 乱 画 授 学 校 。 


松江 简易 小 学 


(442 问 ) ”所 民 小 播 香 机 上 代 甲 乙 电 器 一 焦 ， 其 各 项 设计 (根据 荣 刊 十 二 ,十 三 


期 ) 及 穆 路 ， 另 件 大 小 ; 画 於 另 纸 ， 未 知 对 否 。 如 有 错误 ， 乞 即 群 秋 指 正 

” 5。 如 完全 钳 淡 ， 乞 将 正确 算法 见 示 。 图 中 R2 应 需 休 欧姆 ， 代 乙 电 加 自用 
25V. 一 头 ， 有 碍 否 ， 两 代 甲 电 烙 圈 ， 若 补 用 其 一 ， 有 碍 否 。 供 两 焦 445 之 
称 圈 ， 著 认 用 一 焦 445 有 碍 否 (同时 供 401 之 籽 圈 亦 不 用 ) 。 





( 答 ) 电源 释 压 器 计算 只 供给 480 粽 极 之 五 伏 胸 ， 钳 算 符 5.5 伏 胸 ， 黎 均 不 
泪 。 至 分 历 电阻 "请 参阅 问 蛇 第 十 九 期 三 七 九 页 ”交流 电源 分 压 电 阻 之 疏 


计 一 文 。 若 有 数 女 不 用 扰 妨 。 


第 九 期 (下 三 间 王 月 凑 且 CN 第 两 一 天 页 “ 
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(448 间 ) NACHI 高 遇 达 德 律 风 根 式 ， 划 电池 三 管 杰 一 座 ， 摧 空 管用 ，Loewe- 
Anidion TypeL.A.75， 屏 标 电 压 50- 一 100 Volt , 糙 极 电 奏 2 Volt 冰 极 电 


电 如 何 接 法 。 


( 答 ) 照 所 述 情形 甲 电 接 也 一 , 互 + ,两 电 接 6 一 ,60 十 i 及 90 二 接 乙 电 吕 
江 四 新 市 路 三 六 号 李 方 舟 


(444 间 ) ”近来 最 通行 之 收 理 机 ， 似 乱 超 等 外 差 式 ” 惟 查 此 式 收 香 机 之 外 国 骨 品 


* 俱 属 用 交流 电 ， 其 用 直流 电 者 市 上 有 发 售 否 。 此 式 届 之 趴 安 管 数 最少 
要 用 若干 枚 s 
( 答 ) 超 等 外 差 式 直 流 机 亦 可 做 ， ,例如 本 区 让 第 作 期 三 五 三 页 稳 路 国 两 百 本 
一 〇 九 加 = 此 种 收音 机 共 分 第 一 狼 检 波 ， 振 漫 ， 中 间 遇 率 放大 ， 第 二 航 检 
” 波 ， 低 过 过 放 大 五 部 ， 最 少 用 三 只 凑 空 管 ， 兄 本 杂 读 第 五 期 -四 从 页 九 十 
九 圆 
(4 和 板 问 )3” 。 亚 美 乞 本 第 八 丁 ， 是 否 任何 直流 收 得 机 都 通用 。 原 有 和 烷 圈 须 更 换 否 ， 
原 有 收 香 机 之 可 爸 储 电器 已 有 三 个 ， 再 加 上 此 接续 器 之 三 个 ， 革 个 之 多 
， 届 节 手续 困 冯 和 否 。 三 枚 穆 圈 所 收 波长 自 二 十 公 尺 至 四 十 公 尺 而 止 ， 若 收 
从 十 公 尺 至 二 百 公 尺 时 ， 应 如 何 改造 或 加 公 糙 转车 干 枚 o 请 将 图 数 见 示 。 
上 壕 坟 个 可 释 储 电器 ， 订 如 何 调 节 。 
( 答 ) ”直流 电 收 昔 机 均 可 用 。 插 上 和 后 天 穆 接 座 短 波 接 续 器 上 ， 故 原 有 综 圈 纸 
天 傈 ， 原 有 之 储 电器 亦 不 用 居 节 ， 至 短波 线圈 之 线 法 请 参半 木 杂 牙 ， 第 二 
期 三 十 五 页 及 第 七 期 三 〇 从 页 。 
上 海 西门 三 在 里 十 从 号 周 复 和 
(446 问 ) 。 。 旨 欲 照 亚 美 秀 本 第 十 三 种 ， 三 管 交 流 机 自 做 电源 伙 历 器 ， 问 该 机 需 类 
无 特 ， 用 无 号 砂 钢 片 ， 需 下 磅 。 可 否 将 该 构 压 器 之 盘 法 公 伤 。 
( 答 ) 该 释 礁 器 初级 1 一 1= 220 伏 腹 Ri 
1 一 7=110 伏 觅 
次 级 2 一 8 一 2=2.5V: 3.5A. 
4 一 0 一 4=5V. .25A 
5 一 6=250V. 30M. 和: 
其 物 电 力 需 十 七 .五 无 特 ， 请 照 本 雁 武 第 二 期 三 十 二 页 设计 之 可 也 。 


第 四 一 六 页 5 第 一 和 仁 








咖 国 最 您 萎 ]4 ChineRsaio 
(447 间 ) 前 园 贯 于 让 第 一 期 ， 2 无线 电 委 路 图 第 八 十 四 图 ， 香 最 简单 而 最 有 成 效 
之 Tieivelling 糙 路 。 内 刊 有 (此 机 用 一 固定 储 电 器 .006 C 在 开 接 2 点 时 ) 志 


; 及 ( 可 缕 储 电器 CI 用 十 七 片 或 念 一 片 均 可 ) ， 乃 砚 图 所 示 各 不 同 ,不 知 
有 下放 否 ”再 该 同 工 及 I “可否 用 弥 网 亿 入， 若 用 全 四 外 半 包 黎 ， 则 特 





需 南 圈 。 
( 答 ) cl 与 C 原文 中 掩 错 ， 敬 此 道 租 。 蛛 钢 式 乏 圈 可 用 ， 工 线 五 十 五 图 ， 

L1 线 四 十 五 圈 ， 惟 天 铸 人 两 蛛网 忆 上 ， 以 便 调 节 。 司 
南京 营 门口 十 一 号 陈 大 获 


(448 问 ) 照 问 答 莹 刊 第 十 五 期 第 七 二 一 问 之 方法 过 大 ， 需 要 和 电流 基干， 如 电 礁 
转 多 ”或 较 少 于 十 二 伏 觅 亦 可 否 ， 称 入 和 丰 称 称 ， 抑 裸 硒 称 ， 电池 之 正 负极 
) 须 分 否 。 本 
< 照 原 间 图 稼 圈 中 所 通过 之 电流 狗 需 .05 哈 配 左右 ， 意 吉 反 大 用 吉本 半生 
热 ， 过 少 旭 磁力 不 足 ， 所 用 之 乏 傈 漆 包 或 秒 包 。 接 电池 正 负极 钨 天 ， ? 惟 来 
过 磁 之 前 ， 将 电池 接 上 ， 用 指南 针 求 出 正 负极 。， 


下 海 新 闻 路 来 安 坊 - 二 四 号 容 狗 甫 
《449 问 ) 部 人 有 RCA 七 管 收 千 机 一 只 ， 本 壤 都 能 收 和 到:， ,外 坟 除 中 央 非 律 2 要 河 


日 本 外 ， 统 不 能 收 到 ， 不 知 天 地 稼 装填 不 佳 ， 抑 该 机 略 有 损坏 ， 按 现 装 天 、 
针 长 百 码 : 高 大 攀 岂 屋面 八 英尺 ， 引入 入 多 可 百 码 ， 地 稼 接 自来水 管 ， 向 习 








长 狗 / W 晤 e 攻 
《 答 ) ”天 地 和 粮 之 引入 线 太 长 ， 请 减 短 至 十 你 天 试 之 ， 当 可 收 外 埋 ， 浊 
淤 新竹 州 新 竹 郡 新 社 一 二 五 号 郭 正 权 注 
(450 问 ) “天 稳 长 短 高 低 ， 伍 地 稼 深浅 ， 瑞 取 能 力 差 别 如 何 。 > 
《 答 ) 天 粮 长 则 遗 择 性 不 佳 ， 但 下 外 怕 可 境 效 ， 过 短 过 低 则 俭 拾 力 薄弱 ?但 

效 天 贞 让 各 地 似 卉 灾 用 角 。 池 信 大 深 访 奸臣 全 大 渍 司 
由 和 
《全 1 问 ) 香 届 让 之 储 志 器 容量 ， 及 嫉 吧 中 请 少 竺 之 大 小 , 是 天 依 时 安 管 或 全 

ne 车 此 项 另 件 配 错 ， 划 收 香 机 受 影 儿 和 否 。 二 
《 答 ) 上 述 储 电器 等 视 麻 用 地 位 及 蓉 空 管 而 定 ， 例 如 中 和 储 电 器 与 趴 空 管 屏 


棍 间 储 包 量 相 并 ， * 相当 之 楼 从 维 力 从 小 稳 路 中 用 迁 信物 路 中 不 同 * 另 
件 配 错 ; 收音 当然 不 佳 。 


第 九 其 二 三 年 五 月 五 有 第 四 -七 页 本 
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加 曼 你 区 jcunvReh 
上 海南 市 花 衣 街 二 五 号 画 元 天 
(452 问 ) ，。” 今 有 二 来 复式 收音 机 ， 收 各 右 播 理 不 能 隔 请 ， 用 何 法 改善 。 平 常用 


站 201-A 纳 空 管 ， 可否 改 用 别 种 惧 空 管 ， 使 其 声 香 瘤 亮 
(和 葵 ) 此 傈 诗 节 乏 路 不 铝 ， 请 将 初级 乏 圈 减少 数 围 试 之 ， 或 照 亚 美 能 本 第 十 


三 稳 奥 之 ， 或 将 天 称 减 短 。 趴 空 敬 如 或 更 换 ， 其 他 粮 路 用 件 电池 等 须 更 
翘 " 


二 宗 波江 北岸 属 家 卫士 四 号 徐 依 秋 
(453 问 ) “和 欲 自 里 收 埋 册 一 只 。 带 往 站 口 应 用 ， 收 埋 秀 围 ， 以 京 ， 津 ， 泥 :下 ， 
杭 ， 放 香 用 扬声器 * 依照 亚 美 第 克 帮 和 本 篱 遂 宜 ， 希 有 把 握 的 介 胡 之 。 倚 
“人 扰 有 此 种 范 本 可 否 代 给 一 图。 
本 ( 答 ) 因 未 群 汉口 收 知情 形 。 不 能 介 馈 。 
(454 问 ) 完 至 照 亚 美 德 本 第 -一 重 做 ， 因 笋 圈 不 能 推拉 ， 和 结果 不 佳 ， 改 成 活 励 后 
， 姑 可 收 蓝 上 海 ， 杭州， 声 香 清爽 ， 但 南京 XGOA 不 能 收 到 ， 天 粽 六 干 
一 英尺 ， 东西 向 单 根 ， 因 地 位 天 傈 不 能 释 更 ， 欲 收 南 京 可 有 他 法 ， 且 做 不 
近 XGNP， 人 条 该 台 播 音 ， 满 艇 都 是 ， 致 外 境 播 理 被 其 县 摇 ， 欲 旭 此 色 用 何 
方法 
( 答 ) 照 理 南京 应 可 收 ， 请 将 天 和 粮 加 长 ， 次 航线 圈 稍 加 从 圈 部 可 。 贴 独 播 音 
7 无 法 使 之 隔 开 





南京 南 捕 麻 二 七 号 王 一 平 
《和 5 问 ) 请 闫 述 收音 机 多 路 中 ， 直接 配合 ” 储 电 器 配合 ， 与 感应 配合 之 优点 伍 








攻 劣 点 。 咸 应 配合 之 初 裤 围 数 ， 何 以 各 种 穆 路 中 ， 各 有 不 同 。 其 多 少 之 原因 
及 作用 何在 " 。 
( 答 ) 。  ” 碍 接 配合 则 过 敏 性 强 ， 而 园 择 性 玩 。 储 电 器 配合 则 选择 性 佳 ， 但 收 香 


力 赤 弱 ， 咸 应 配合 则 须 视 其 构造 之 式样 ， 配合 之 距 风 和 而 定 。 粮 转圈 数 不 同 
; 用 饭 配 合 其 回路 中 需要 之 混合 阻 李 者 ， 请 大 阅 本 杂 店 [高 过 李 届 计 ] 一 
文 。 

杭州 应 在 人 埠 三 号 史 犹 负 ” 有 2 

《456 间 ) 请 介 可 人 总 种 起 等 外 差 式 之 书籍 或 圆 ” 何 地 有 出 售 ;价格 若干 " 

( 答 ) 现 抵 此 种 专门 书籍 ， 请 参半 本 杂 读 ， 各 期 舶 来 品 收音机 之 和 线路 图 。 
第 四 一 作息 CH 寺 之 年 于 月 于 日) 第 过 一 逢 
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全 
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昌国 且 借 区] 


唱 山 南 街 信 十 五 号 更 家 能 
(457 间 ) 给 有 匀 利 浦 三 管 交 流 机 ，( 用 允 关 月 左右 ) ， 在 先 每 於 开 时 微 有 喻 喻 之 
声 ， 时 断 时 菱 ， 最 近 则 阔 疡 与 爆 烈 之 声 甚 大 ,以致 不 能 收 匠 ， 天 和 粮 未 接 上 
” 亦 有 此 声 ， 如 技 去 扬声器 称 ， 则 降 隐 有 爆 烈 吉 ， 是 否 傈 变压器 断 穆 ， 抑 有 
其 季 原 因 。 

( 答 ) 想 此 机 内 部 有 损 ， 如 人 备 电器 ， 电 阻 ， 释 礁 器 等 损坏 ， 此 可 有 此 现象 o 


上 海南 市 小 南 门 外 海潮 路 西 街 六 十 九 号 顾 德 泉 
(458 问 ) ”邑人 前 瞻 得 史 德 礁 四 管 收 香 机 壹 座 ， 向 扰 此 病 ， 今 忽 有 刻 虞 秀 向 左右 
转 蝇 时 有 扎 落 丘 落 之 声 ， 不 移 发 出 ， 未 哉 於 该 机 内 有 扰 捐 害 ， 请 认 中 国 佐 

， ” 糠 电 上 回答 。 
( 答 ) ， 因 所 说 者 杰 简 音 ， 故 不 能 猜 度 


青岛 钱 路 中 学 校 杨 明 济 

《459 问 ) 鄙人 和 欲 自 机 十 五 ， 三 于 欧姆 等 之 电阻 ， 斩 小 之 固定 电阻 ， 不 知 其 岗 法 
如 何 。 各 应 以 若干 长 度 之 伙 号 之 洋 银 穆 绕 钛 多 大 尺寸 之 移 缘 和 纸 上 ， 请 将 其 
算法 详 告 之 

( 答 ) 先 星 铝 条 ， 量 其 每 太 之 阻 率 ， 则 所 要 之 数 朗 可 算出 。 


揭 州 递 花 桥 三 三 号 沈 壬 昌 、 

(460 问 ) 秦 上 给 图 费 ， 请 将 飞利浦 40 号 充电 器 图 和 给 示 ， 比 力 以 说 明 ， 如 次 狼 
乏 圈 ， 何 号 乏 ， 著 干 圈 ， 初 级 若干 圈 ， 何 处 抽 头 ， 阻 力 和 如 何 接 法 ，《〈 不 
要 指示 崔 半 他 书 ， 因 轻 济 天 傈 也 )， 又 该 器 仅 可 用 讼 190 至 200 伏 腊 仅 可 充 
坟 伏 觅 电池 。 

( 答 ) 芒 器 之 粮 
路 图 如 下 ， 如 
和 欲 代 和 需 设 计 ， 
请 付 设计 弗 洋 
三 元 ， 请 交 亚 
美 公司 门市 部 
) 当 将 该 器 之 
婴 法 算 就 寄 奉 


O 
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曙 回 贡 六 AR 


(461 问 ) 所 用 之 收 香 机 ， 本 篇 King 80 号 ， 有 二 狼 高 明 李 放 大 ， 现 自 加 一 狼 高 

放 ， 香 已 加 大 ， 惟 太 易 振 温 时 有 类 锐 之 叫 声 ， 该 机 第 一 角 高 放 覃 极 ， 接 有 
作 百 欧姆 电阻 ， 第 二 狗 接 有 600 欧姆 电阻 ， 新 加 高 级 ( 现 答 第 一 毅 ) ， 柱 极 。 
接 有 400 欧姆 之 电阻 ， * 竹 叫 有 并 阻 力 大 小 否 ， 宜 用 若 二 隐 旭 者 如 自 儿 

用 何 号 阻力 乏 ， 若 干 长 。 


( 答 ) ”条 因 加 接合 接 稼 玉 长 ， 故 生 振 漫 ， 和 接 
以 相当 滤波 装 翁 ， 肉 天 扰 穆 电 间 答 里 刊 ， 第 十 由 期 ， [高明 棕 扼 制 黎 轿 ]， 
入 :入 刘 机 

可 生效 ss 


SAT 人 
项 


(462 问 ) 。“。 人 照 贵 公司 之 来 复式 收 普 机 册 造 法 ， 第 廿 五 图 ， 做 一 架 ， 成 病人 比 筷 
管 好 ， 惟 政 不 到 轧 短 之 波 XGWS 及 ROUK ， 及 志 长 之 波 区 ZRM ，( 在 此 
地 上 列 各 ， 埋 管 也 可 收 站 ) ， 双 Cl 易 起 人 体感 应 何故 s 


(人 答 ) 入 工 及 LI 改线 六 十 圈 ,每 十 圈 各 加 分 线 ， 可 释 储 电器 用 .00046MED: 
， 则 饶 长 驴 短 者 此 可 收 得 。Cs 易 起 人 哈 感应， 请 放 C3 接 瑞 简 之 一 端 ， 与 
甲 电 鱼 极 之 间 ， 加 接 -- .001 或 .002 MED. 之 固定 储 电 器 试 之 9 


。” 淡 口 法 租界 德 答 里 徐 兆 康 
(463 问 ) 。” 亚 美 范 本 第 二 种 收 香 播 音 两 用 机 裂 法 ， 播 理 哇 Cl 怎样 翌 节 ，LI 怎样 
拥 和 玫 六 前 全 3 各 机 下 二 的 区: ， 假如 有 了 关 傈 怎样 

来 计算 籽 的 波长 。 


( 答 ) “先导 节 工 1 接 天 乏 之 周 。 及 Cl1 至 所 需 波长 ， 然后 翌 节 LI1 接 屏 极 之 点 
亲 ， 波长 屿 公 尺 可 用 波长 表 量 之 天 
二 上海 获 吾 皮 坟 六 五 号 王 涛 
3 
二 《464 问 ) 部 人 据 将 谷 有 机 件 ， 改 装 四 管 楼 : _ 只 ， 但 原 有 之 交流 电源 锯 厄 器 ,下 
电力 通用 蕉 201 或 401 ， 束 流 坊 171 ， 故 逼 阅 咱 刊 及 范本 等 千 插 通 当 者 
二 三 期 一 二 夫 页 之 交流 机 ， 想 因 电 源 不 同 丽 不 通用 ， 请 坑 指 示 何 种 合 遂 之 
痢 稼 路 ， 发 表 认 问答 梨 刊 上 或 另 乱 刚 图 发 表 之 ”期 不 鹏 威 洲 。 
党 


尘 










咖 夸 学 你 有 人 ChineFsaio 


， 珀 代 机 新闻 


阳 生 斑 
er 4 影响 钨 粮 电 发 音 
路 透 社 美国 本 雪 峡 凡 尼 亚 州 里 维 斯 堡 通 识 谓 ， 如 优 粮 电机 发 生 洽 隆 或 尖 欠 
_ 之 有 ， 则 其 答 不 在 电机 ， 而 在 太阳 ， 此 乱 白 克 尼 泵 大 学 钢 象 右 理事 支 南 德 效 授 所 和 
”头条 者 。 据 戈 氏 称 ， 渠 合共 望 址 蚀 中 发 见 太阳 上 有 一 班 ， 其 直径 构 五 千 哩 ， 答 -一作 
， 失 二 年 十 一 月 间 他 有 视 今 更 巨 之 班 ， 当 时 电报 电话 甚 受 妨害 云 。 


山东 省 会 广播 电台 开幕 江 
山东 省 会 广播 电 吝 ， 定 认 本 月 一 日 开幕 ， 上 海 亚 美 公司 接 得 请 束 ， 以 路 造 ” 
未 狼 秽 秽 ， 特 致 晤 齐 道 贺 兹 储 银 后 一 座 ， 文 日 [文化 之 光 . 鞭 祝 该 台大 电波 之 力 宣 揭 
让 生 。 法 扣 全 态 符 生 百 无 竺 “ 作 乱 KOST ， 过 站 从 八 五 攻 交通 泪 ， 他 上 
请 套 阅 本 期 节目 椭 。 5 
然 痰 极 之 臣 空 管 竟 实 现 了 
最 近 扰 弧 电 之 破 天 落 发 展 ， 芙 空 管理 不 用 炎 模 ， 妖 情 已 经 本 共计 第 七 期 发 “ 
一 表 ， 该 管 现在 美国 已 付 之 实 用 ， 甚 大 小 与 手指 相仿 ， 请 看 第 二 圆 ， 以 此 种 贯 空 管 即 
”使 做 一 只 七 管 外 差 式 收 香 机 ， 其 大 小 祭 不 及 手掌 大 ， 藏 在 大 家 袋 训 ， 亦 绰 绰 有 裕 ， 
。 故 依 此 来 ; 将 求 ， 收 理 机 韦 划 空 和 蓉 扬 声 器 亦 许 与 链 之 大 小 一 样 ， 或 更 小 亦 灵 训 
然 妈 振 黎 电 钢 造 都 要 请 钾 钱 匠 求 装 收 香 机 了 。 


并 长 /私密 乱入 电 | 之 消息 


这 上 期 本 刊登 截 之 [私密 纸 

”多 电 上 了 新闻， 各 界 极 硕 知 其 和 经过 ， 

| ， 得 王 君 敌 亚 美 公司 演 苦 部 攻 君 画 

， 克 在 本 刊 发 表 ， ， 比 将 原 丽 照 登 如 
次 s 


本 
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《本 


『 祖 圭 学 长 大 灾 接 徒手 韦 
知悉 一 切 并 大 央 弟 乱 交 一 节 以 弟 之 


ED 





二 


嘱 名 男 全 攻 交 人 sio 


才学 恋 薄 实 共 承诺 也 但 因 我 兄 喝 付 
只 能 勉 力 试 之 氢 作 [ 思 熏 做 | 一 题 大 ” 
狗 在 二 十 天 久 内 定 可 交 上 现 已 得 校 ” 
长 同意 此 类 本 校 校医 从 之 硬 先 生 对 
弟 之 帮助 实 开 学 术 界 之 先例 弟 之 完 
成 此 机 实 得 力 於 校长 之 硝 助 也 专 此 
敬 履 惑 请 “， 大 安 
学 弟 王 畏 世 政 
四 月 廿 二 日 了 















我 国 广 播 界 之 大 联合 
此 次 至 泥 礁 高 广播 电台 ， 发 起 莫 捐 救 湾 东 北 久 几 同胞 ， 花 已 结束 ， 蓄 於 四 
月 菇 九 日 车 刻 干 二 竺 起 ， 至 州 日 下 午 六 时 止 ， 作 三 二 小 时 不 断 播 先 节目。 播 返 时 由 
一 包 首 担任， 你 电 右 转播 之 ， 蕊 绩 机 党 优美 ， 而 以 数 十 电台 同时 联合 播 迁 同 一 节目 
， 袜 入 我 国 诗 揪 界 之 初 个 ， 万 见 大 转 合 之 精 吉 也 。 播 理 旦 假 束 方 亿 店 俊 纸 ， 汪 播 
尽 留 和 念 云 。 8 
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读 妇 会 风 蔡 
糯 辑 先生 大 这 在 第 作 期 中 国 优 第 电 订 读 中 阮 君 的 一 封 信 我 是 十 分 的 表 同 情 

我 也 欠 丰 由 黄 公 司 十 履 便 的 办 法 用 机 直接 答 一 过 是 我 的 一 点 意见 献 给 你 们 敌 向 

摆 安 法 租界 福 风 路 四 明 村 九 十 八 号 人 
生生 大 这 者 大 和 第 作 基 训 者 音 兄 条 阮 先生 之 间 史 尖 “大 人 
可 解放 限制 每 然 -- 间 之 规定 但 著者 如 超过 问题 某 数 以 上 者 贵 刊 可 要 求 匆 簿 每 间 之 答 
奢 若 干 深 雪 同情 民 觉 此 法 又 可 沽 少 一 般 乱 聊 及 不 必须 之 圈 题 也 惟 所 收 答 必 不 能 (每 
问 ) 超过 二 角 不 试 先生 以 得 善 否 敬 向 安 通 认 州 中 学 于 洲 民 上 
一 


0 秆 : 生 鸭 -二 :人 了 


洒 
.0 Ah 5 的 
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三 器 


LS 


重 到 | 
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无 各 电 和 守 料 行 


上 海 湖 北 路 四 于 
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鞋 ss 
SS 妆 


豆 邯 月 和 长 各 涪 各 尝 各 净 斤 还 


















“HIS MASTER'S VOICE~ 






。 明 去 认 现 在 认 将 来 
_RCA 鹏 利 公 司 出 品 


是 完美 无 迷 志 收发 的 标准 
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过 而 
届 册 示 册 未 册 由 s 由 示 < 





RCA 肌 利 公 司 
了 上 海北 路 三 百 五 十 六 号 国人 区 银行 大 
RCA VICTOR COMPANY OF CH 


(NEW CHINA STATE BANK BUILDING) -局 有 
NO. 356- PEKING ROAD，SHANGHAI 
TELEPHONE 93305 
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